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10 Δεκεμβρίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 5504 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. απόφ. 3745/85/ 23.10.2018 

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του 
οικοδομικού τετραγώνου 14 του Οικισμού «ΟΛΥ¬ 
ΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 3741 /1929 «Περί της ιδιοκτησίας 
κατ'ορόφους» (ΦΕΚ4/Α'/9.1.1929) όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξειςτου ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδι¬ 
οκτησίας επί σικσδαμημάτων ανεγειραμένων επί ενιαίαυ 
οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α715.11.1971). 

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συ- 
στάσεως κλπ και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/ 
Α'/21.10.1967) όπως αντικαταστάθηκε μετά άρθρα 2ταυ 
ν.δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α721.7.1971) και στη συνέχεια 
με τα άρθρα 2 ταυ ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221 /Α721.9.1973). 

4) Τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α7 
25.6.1999) «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις». 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (θέματα στεγαστικής 
συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 /Α79.2.2004). 

6) Τις διατάξεις του ν. 3518/2006 (άρθρο 65) ΦΕΚ 272/ 
Α721.12.2006). 

7) Τις διατάξεις του ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α7 
18.4.2013. 

8) Την αριθμ. 1847/36/17.7.2013 απόφαση Διοικητή 
ΟΑΕΔ. 

9) Την αριθμ. 2206/46/24.9.2013 απόφαση του Δ.Σ. 
ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθμ. 3347 Γνω¬ 
μοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ 
του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων 
ΟΕΚ και ΟΕΕ. 

10) Την αριθμ. 59734/2362/13.1.2016 απόφαση 
Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 37/Β718.1.2016), σε συνδυα¬ 
σμό με τις αποφάσεις Δ.Σ. ΟΑΕΔ αριθμ. 291/06/2.2.2016 
και 2129/44/17.2.2017. 

11 )Τηνυπαυργικήαπόφασηαριθμ.3153/195/14.2.2017 
(ΦΕΚ 474/Β717.2.2017) σε συνδυασμό με την αριθμ. 
536/13/28.2.2017 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ. 


12) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 13097/661/ 
13.4.2017 (ΦΕΚ 1403/Β725.4.2017 και 1892/Β/2017), 
όπως τραπαπαιήθηκε με την υπαυργική απόφαση αριθμ. 
29845/2423/2018 (ΦΕΚ 2921/Β/2018). 

13) Την αριθμ. 19398/7.7.2017 πράξη της Συμβο¬ 
λαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί 
καταθέσεωςτων σχετικών φακέλων (Φ1 και Φ2), στους 
οποίους περιλαμβάνονται έγγραφα και σχέδια του οικι¬ 
σμού Ολυμπιακό Χωριό. 

14) Την υπ' αριθμ. 19944/18.10.2018 πράξη της Συμ¬ 
βολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί 
καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού 
τετραγώνου 14 του οικισμού Θλυμπιακό Χωριό, στον 
οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, 
σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστο¬ 
λόγησης, προβαίνουμε: 

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
οικοδομικού τετραγώνου δέκα τέσσερα (ΟΤ14) ταυ σικι- 
σμαύ «Ολυμπιακό Χωριό», κείμενα στην θέση «Λεκάνες» 
στη Νότια και Ανατσλική περισχή ταυ σικισμαύ των Θρα- 
κομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής 
που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού 
οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ 
(68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 
κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υπο¬ 
σταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, 
αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (π.χ. Πολυκλινική, 
Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία 
κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.). 

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κλη¬ 
ρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 
2004 και 18 Απριλίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας 
κλπ» (υπουργική απόφαση 30727/4815/4.8.1971 - ΦΕΚ 
661/Β714.8.1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 

Γενικά Στοιχεία οικισμού 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο 
οικισμός έχει εμβαδόν μέτρο τετραγωνικό ένα εκα¬ 
τομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι 
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(1.240.220ιη^), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και 
Ανατσλική περισχή τσυ σικισμσύ των Θρακσμακεδόνων 
του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται 
από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ 
των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής 
κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρί- 
λιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια 
Γενικής Διάταξης. 

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιο¬ 
κτησία με τα στοιχεία 1-2-3- 4- 5- 6- 7-8-9-10-11- 
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-25- 26- 
27- 28- 29- 30-31-32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41 - 
42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50-51- 52- 53- 54- 55- 56- 
57- 58- 59- 60- 61 - 62- 63- 64- 65-1 όπως εμφαίνεται, με 
κλίμακα 1:2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟ- 
ΑΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 
1999 ΚΤΗΜΑΤΟΑΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί 
για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους 
τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π. Κεχαγιά, 
και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του 
ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς 
και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου 
Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27.7.2000 από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και συνορεύει: 

Βορειανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44- 45- 46- 
47- 48- 49- 50- 51 - 52- 53- 54- 55 με ιδιοκτησία αγνώστου 
και επί τεθλασμένης πλευράς 55- 56- 57 με ρέμα. 

Νότια: Επί πλευράς 31 - 32, επί τεθλασμένης πλευράς 
33- 34- 35 και επί πλευράς 36- 37 με ιδιοκτησίες αγνώ¬ 
στων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοίου, επί 
τεθλασμένης πλευράς 58- 59- 60 με ρέμα. 

Ανατολικά: Επί πλευράς 32- 33 με ιδιοκτησία αγνώ¬ 
στου, επί πλευράς 35- 36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλα¬ 
σμένης πλευράς 37- 38- 39- 40- 41 με αεροδρόμιο Τα¬ 
τοίου, επί τεθλασμένης πλευράς 60- 61 - 62- 63- 64- 65-1 
με Δημόσια έκταση. 

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41 - 42- 43 
με αεροδρόμιο Τατοίου. 

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δα¬ 
σική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22- 
23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31 με οικισμό ξενοδοχο- 
ϋπαλλήλων. 

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6- 7- 8- 9-10- 
11- 12- 13- 14- 15-16- 17- 18-19- 20-21- 22 με Δασική 
Δημόσια έκταση. 

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυ¬ 
ριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην 
κατοχή του ως εξής: 

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑΤΗ¬ 
ΜΑ ΔΗΜΟΓΑΗ) σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1111495/ 
11703/0010/7.12.1999 (ΦΕΚ885/Δ71999) κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία με- 
ταγράφηκε στις 2.12.1999 στα βιβλία μεταγραφών της 
κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και 
Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90. 


Με την αριθμ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίω¬ 
σης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της 
αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στοΤαμείο Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων με το υπ' αριθμ. 5401/12.6.2000 
γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού 
δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμό ΦΕΚ 370/Δ721.6.2000. 

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρό¬ 
νο απαλλοτρίωσης της από τον τ. ΟΕΚ εφαρμόστηκε η 
υπ'αριθμ. 4941/514/1.2.1989 (ΦΕΚ 145/Δ71989) από¬ 
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Έγκριση γενικού πολε- 
οδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η 
οποία τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ 
υπ' αριθμ. 35876/1791/6.4.1990 (ΦΕΚ 238/Δ71990), 
54299/2272/8.4.1992 (αναδημοσίευση) (ΦΕΚ 394/Δ7 
1992), 92501/6953/7.11.1994 (ΦΕΚ 1238/Δ71994) και 
25801 /5819/14.10.1999 (ΦΕΚ 767/Δ71999). 

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το 
οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 190/Δ713.3.2001, εγκρίθη- 
κε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού 
Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροπο¬ 
ποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 
2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών 
(ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (ΦΕΚ 
697/Δ78.7.2003). 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα προεδρικά διατάγματα 
δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά 
τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και 
χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα 
σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ με αριθμό Α.Π 7.1 / 
Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 1 
από 3», Α.Π 7.2 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέ¬ 
διο - Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π 7.3 / Ιούνιος 2000 με θέμα 
«Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 3 από 3». 

Στα υπ'αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 
2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώ- 
νεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και 
η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 
Επίσης στο υπ'αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό 
Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά 
στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγρά- 
φονται κατωτέρω. 

4. Οδοί - Κοινόχρηστοι Χώροι. Από την αρχική έκταση 
του οικοπέδου (1.240.220,00 ιη^) μετά την ρυμοτόμησή 
του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως 
απεικονίζεται στα υπ'αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος2017 καιΤΟΠ/ 
Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης 
και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ'αριθμό ΤΟΠ/Απρί¬ 
λιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, 
διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετρα¬ 
γωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε 
και σαράντα ενός εκατοστών (312.605,41 ιη^). Εξ αυτών 
έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτα- 
κοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών 
(36.873,70 ιη^) περιέρχεται στην κυριότητα του Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου για την διάνοιξη της Αεωφόρου Κύμης 
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και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα 
πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα 
ενός εκατοστών (275.731,71 ητ^), η οποία αποτελεί την 
επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων 
και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, περιέρ¬ 
χεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με 
την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσε- 
ως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (ΦΕΚ133/ 
Α78.5.1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β72016). 

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την 
αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 ιη^) μετά 
την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμε- 
να Προεδρικά Διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο 
πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγω¬ 
νικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εικοσιπέντε 
και σαράντα επτά εκατοστών (184.025,47 ιη^), η οποία 
περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δή¬ 
μου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης 
συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 
(ΦΕΚ 133/Α78.5.1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/ 
Β72016). 

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμ¬ 
φωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως 
απεικονίζεται στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 καιΤΟΠ/ 
Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης 
και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ'αριθμό ΤΟΠ/Απρί- 
λιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, 
αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά 
άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιά¬ 
δων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών 
(11.168,33 ΓΠ^), Ο.Τ.11 γ (έντεκα γάμα) εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα 
επτά και εξήντα τριών εκατοστών (13.267,63 ητ^), Ο.Τ.15 
(δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά 
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών 
(17.930,50 ιη^), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τε¬ 
τραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
και πενήντα εκατοστών (17.930,50 ιτι^), Ο.Τ.23 (είκοσι 
τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χι¬ 
λιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών 
(17.930,50 πη^), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριά¬ 
ντα δύο εκατοστών (3.005,32 ιη^), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ 
βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατο¬ 
στών (12.476,39 ΓΠ^), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών (8.367,56 ιη^), 
Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετρα¬ 
γωνικών έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών 
και εβδομήντα εννέα εκατοστών (11.943,79 ητ^), Ο.Τ.38α 
(τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δε¬ 
κατριών χιλιάδων εξήντα τριών και σαράντα εκατοστών 
(13.063,40 ιη^), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμα) εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 
εννέα και είκοσι επτά εκατοστών (10.329,27 ητ^), Ο.Τ.42δ 
(σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι 
εκατοστών (3.990,56 ιιη^),Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού 


μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσί¬ 
ων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών (33.746,18 ηι^), 
Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνι¬ 
κών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαρά¬ 
ντα οκτώ εκατοστών (4.340,48 ιη^), Ο.Τ.45 (σαράντα πέ¬ 
ντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων 
τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών (1.735,69 ητ^) 
και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα 
επτά εκατοστών (2.799,37 ιη^). 

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δυο (Ο.Τ. 
2) εκποιήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εται¬ 
ρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 
2522/30.4.2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτων 
της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΑΕΝΗΣ ΜΙΧΑΑΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών 
στον τόμο 796 και με αριθμό 397. 

Το Ο.Τ. 1 με τα στοιχεία Α- Β- Γ- Δ-Ε- Ζ- Η- Θ- Γ Κ- Α- 
Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- X- Ψ- Ω-Α, όπως εμφαίνεται 
στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα 
«Τυπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυ¬ 
μπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι 
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών 
(20.664,06 ΓΠ^) συνορεύει: 

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς 0-Ξ-Ν, του τμήματος 
0-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων 
εκατοστών (86,64 ιη) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μή¬ 
κους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (6,45 ιη), με οδό 
πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το 
οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2). 

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών 
και εβδομήντα εννέα εκατοστών (83,79 τη) με οδό πλά¬ 
τους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή 
εκτός σχεδίου. 

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ- 
ΓΚ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και 
εξήντα εκατοστών (2,60 τη), του τμήματος Γ-Δ μέτρων 
μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (22,68 πη), 
του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι 
επτά εκατοστών (17,27 η), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων 
μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (10,71 τη), 
του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και 
πενήντα εκατοστών (43,50 ιη), του τμήματος Η-Θ μέ¬ 
τρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατο¬ 
στών (21,75 ιη), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι 
ενός (21,00 τη), του τμήματος ΓΚ μέτρων μήκους είκοσι 
δύο και πενήντα εκατοστών (22,50 ιη), του τμήματος 
Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε 
εκατοστών (21,75 ηι), του τμήματος Α-Μ μέτρων μήκους 
δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών (19,23 πι), και του 
τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών 
(16,06 ιη), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν 
αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με 
οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6). 

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς 0-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ- 
Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος 0-Π τριών και 
σαράντα πέντε εκατοστών (3,45 τη), του τμήματος Π-Ρ 
σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53 τη). 
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του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20 γπ), 
του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατο¬ 
στών (29,23 ιη), του τμήματος Τ-Υ δεκατεσσάρων και 
τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34 ητ), του τμήματος 
Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02 ητ), του τμήμα¬ 
τος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40 ιτι), 
του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών 
εκατοστών (37,73 ητ), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και 
δεκατριών εκατοστών (15,13 ητ) και του τμήματος Ω-Α 
οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95 πη), με την 
Λεωφόρο Κύμης. 

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α'- Β'- Γ'- Δ'- Ε'- Ζ'- Η'- Θ'- Γ- 
Κ'- Λ'- Α,' όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 
σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των 
Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα 
εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι 
εκατοστών (19.785,20 ιτι^), συνορεύει: 

Βόρεια: επί πλευράς Ζ' -Ε' μέτρων μήκους εκατόν σα¬ 
ράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36 ητ) 
με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με 
τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία 
βήτα (Ο.Τ.3β). 

Νότια: επί πλευράς Α' -Β' μέτρων μήκους ογδόντα τρι¬ 
ών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84 ητ) με οδό 
πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το 
οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1). 

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε' -Δ' -Γ' -Β', 
του τμήματος Ε' -Δ' μέτρων μήκους εβδομήντα ενός 
και σαράντα εκατοστών (71,40 ιτι), του τμήματος Δ' -Γ' 
μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκα¬ 
τοστών (78,52 Γπ) και του τμήματος Γ' -Β' μέτρων μήκους 
δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06 γπ) με οδό πλάτους 
είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό 
τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10). 

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ' -Η' -Θ' -Γ -Κ' -Λ' 
-Α', του τμήματος Ζ' -Η' μέτρων μήκους επτά και πενή¬ 
ντα εκατοστών (7,50 γπ), του τμήματος Η' -Θ' ενενήντα 
επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36 γπ), του τμήματος 
Θ' -Γ μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκα¬ 
τοστών (17,78 ιη), του τμήματος Γ -Κ' μέτρων μήκους 
είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88 ηι),του 
τμήματος Κ' -Λ' μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα 
δύο εκατοστών (15,82 πη) και του τμήματος Λ' -Α' μέτρων 
μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25 ηη), με 
την Λεωφόρο Κύμης. 

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκ¬ 
ποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το 
υπ'αριθμ. 1487/2.10.2003 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας 
ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο 
Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών 
στον τόμο 811 και με αριθμό 424, και το υπ' αριθμό 
1515/11.11.2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση 
διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου. 

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Ο-1- Κ- Λ- Μ- Α, 
όπως εμφαίνεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. 
ΟΕΚ με θέμα «Τυπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του 


Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών 
είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ 
εκατοστών (21.603,98 ηη^), συνορεύει: 

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σα¬ 
ράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50 γπ) με πε- 
ζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο 
πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β). 

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, 
του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατο¬ 
στών (2,74 ηη) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και 
ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85 ιη) με οδό πλάτους 
είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό 
τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4). 

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν 
εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95 ηη) με οδό 
πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οι¬ 
κοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26). 

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων 
μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα 
εκατοστών (75,09 πη) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και 
είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24 πη) με την Περιμετρική 
οδό. 

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-ΓΚ, μέ¬ 
τρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα 
εκατοστών (8,99 ηη), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ 
εκατοστών (9,08 ηη), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα 
ενός εκατοστών (9,31 ηη), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ 
και τριάντα τριών εκατοστών (28,33 πη), του τμήματος Θ-Ι 
δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80 ηη) και του τμήματος 
ΓΚ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99 ηη), με την 
Λεωφόρο Κύμης. 

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν 
στην κυριότητα ΟΑΕΔ και έχουν παραχωρηθεί κατά 
χρήση. 

Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικό¬ 
πεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρε¬ 
άν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή 
έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για 
την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των ανα¬ 
γκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητά τους 
παραμένει στον ΟΑΕΔ: 

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος.Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και 
σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42 ηη^) προκειμένου να 
ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός. 

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.Το ΟΤ 5β, 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών 
(7.553,52 ηη^) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας. 

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για 
την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τε¬ 
τράγωνα: 

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δε¬ 
καέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκα¬ 
τεσσάρων εκατοστών (16.573,14 ηη^).Το ΟΤ7β εκτάσεως 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών 
και πενήντα οκτώ εκατοστών (6.013,58 ηη^).Το ΟΤ 37β 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων 
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δεκατριών και ογδόντα εκατοστών (6.013,80 πη^). Το 
ΟΤ 11 β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο 
χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών (2.020,16 ιη^). 
Το ΟΤ 21 β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατσστών 
(2.011,94 ηι^).Το ΟΤ 41 β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τε¬ 
τραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών 
και πενήντα εννέα εκατοστών (2.793,59 ιη^). 

8.4 Πρσςτην Ιερά Μητρόπσλη Αττικής.Τσ ΟΤ 18γ εκτά¬ 
σεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πε- 
ντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (2.507,18 ητ^) 
για την ανέγερση Ιερού Ναού. 

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετρα¬ 
γωνικών επτακοσίων (700 ιτι^) από τα ΟΤ 44 πρακειμέναυ 
να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού. 

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών εννιακσσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατσστών 
(916,49 ητ^) εντός τσυ ΟΤΙ 8α για την ανέγερση και εγκα¬ 
τάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου. 

8.7 Προς την ΔΕΗ. 

8.7.1 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού 
Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και 
με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
1000713/181/0010/25.1.2001 (ΦΕΚ 77/Δ'/2001) κοι¬ 
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
έργων. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολι¬ 
τισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20.2.2001 στα βιβλία 
μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην 
Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα 
αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα 
τσυ τ. ΟΕΚ μετά τις γενόμενες παρακαταθέσεις (ΦΕΚ 525/ 
Δ74.7.2001). 

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση 
υποσταθμού υψηλής - μέσης τάσης, υπογειοποίηση 
τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από 
το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγω¬ 
γών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού 
Χωριού. Αναλυτικά: 

α) Έκταση εμβαδσύ μέτρων τετραγωνικών είκασι χιλιά¬ 
δων διακοσίων ογδόντα (20.280 ητ^) στη θέση «Πάτημα 
Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνε- 
ται με τα στοιχεία Α1 - Α2- Α3- Α4- Α5- Α5Α- Α6Α- Α6Β- 
Α7Α- ΑΒΑ- Α9Α- Α1ΟΑ- Α11 Α- Α1 στο από Ιουλίου 2000 
Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 
Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από 
τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ I. Σιμιτζή και 
Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Με¬ 
λετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτη- 
ματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού 
Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20.7.2001 από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
στις 26.7.2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, 
και η οποία συνορεύει: 

Βορειανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων 
τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (38,91 ηη) 
και επί πλευράς Α4-Α5 μήκαυς μέτρων πενήντα εννέα και 
εβδομήντα επτά εκατοστών (59,77 ητ) με συνιδιόκτητο 
κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου». 


Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων 
εκατόν τριάντα δύο (132,00 γπ) και επί πλευράς Α3-Α4 
μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατσστών 
(65,23 ιτι) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθερά¬ 
κου». 

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μή¬ 
κους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών (5,04 ητ), 
Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός 
εκατοστών (31,51 ητ), Α7-Α8 μήκσυς μέτρων εξήντα δύσ 
και δεκατεσσάρων εκατοστών (62,14 ητ), Α8-Α9 μήκους 
μέτρων τεσσάρων και σκτώ εκατσστών (4,08 ητ), Α9-Α10 
μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατο¬ 
στών (45,46 πη), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και 
τριάντα ενός εκατοστών (16,31 ητ), Α11 -Α12 μήκους μέ¬ 
τρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (35,58 
ητ), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οι¬ 
κόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού («Πάτημα 
Δήμογλη»). 

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων 
εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατσστών 
(134,97 ητ) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθερά¬ 
κου». 

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακσσίων σαράντα έξι (4.946 ητ^) στη θέση 
«Γαβριλέικα - Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία 
εμφαίνεται με τα στοιχεία Β1 - Β2- Β3- Β3Α- Β4Α- Β4- Β5- 
Β10- Β6- Β7- Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό 
Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό 
Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο 
Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο 
Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευ¬ 
θυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς 
και στα Κτηματαλσγικό διάγραμμα τσυ Κτηματσγράφσυ 
Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20.7.2001 από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και στις 26.7.2001 από την Περιφέρεια Αναταλικής 
Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1- Β2- 
Β3- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης 
δουλείας της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ' αριθμό 
ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ. 

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα μετά ανωτέρω ανα- 
φερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΑΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει: 

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν 
πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών (159,86 ιτι) 
με ιδιοκτησία Αφών Χατζηπέτρου. 

Βορειανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων 
πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών (58,02 ηι) με ιδιοκτη¬ 
σία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου. 

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων 
τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (4,94 ητ) 
με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί 
πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδο¬ 
μήντα εννέα εκατοστών (23,79 ητ) με ιδιοκτησία Αφων 
Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων 
δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62 ητ) με χω¬ 
ματόδρομο και πέραν αυτού με το οικόπεδο ανέγερσης 
του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»). 

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πε¬ 
νήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01 ηι) με ιδιοκτησία 
Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου. 
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Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μή¬ 
κους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών 
(56,43 Γπ), Β10-Β6 μήκσυς μέτρων ενός και πενήντα επτά 
εκαταστών (1,57 ηι) με ιδισκτησία ΑφωνΤσόκα. 

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων 
δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63 ηη), με 
ιδισκτησία Σπύραυ Δαμιανσύ και επί πλευράς Β7-Β1 μή¬ 
κσυς μέτρων είκσσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών 
(27,81 ιπ) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα 
Νίκαυ. 

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν 
κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του 
Δ.Σ. ΟΕΚ στην υπ' αριθμό 2/17.1.2002 συνεδρίασή τσυ, 
πσυ εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 50370/31.5.2002 κσινή 
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ταυ Υπουργαύ 
Ανάπτυξης. 

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμ- 
βαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές 
των υπ' αριθμ. 6,8,9,10,12,13,14,16,17,18α, 20,21 α, 
22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 
40,41 α Οικαδαμικών Τετραγώνων ταυ Ολυμπιακαύ Χω- 
ριαύ, σύμφωνα και με ταν πίνακα 4 ταυ υπ' αριθμό ΤΟΠ/ 
Απρίλισς 2017 Πσλεσδσμικσύσχεδίσυ Γενικής Διάταξης, 
πρακειμέναυ να εγκατασταθαύν εντός αυτών ισάριθμαι 
υπσσταθμσί διανσμής για την κάλυψη των αναγκών ηλε- 
κτραδότησης ταυ Ολυμπιακαύ Χωριαύ. Οι θέσεις των πα- 
ραχωραυμένων χώρων στην ΔΕΗ εμφαίνανται στα από 
8.10.2002 σχέδια της ΔΕΗ με αριθμαύς ΔΠΑ/3-7777 1 /3, 
3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στα από 18.7.2001 
σχέδια της ΔΕΗ με αριθμό ΔΠΑ/3-76902. 

9. Οικόπεδα ή τμήματα σικαπέδων πσυ παραμέναυν 
στην κυριότητα ΟΑΕΔ. 

9.1. Τα ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκαταστσύ 
(11.097,01 ηι^) με χρήση «πσλεσδσμικό κέντρα» σύμφω¬ 
να με τα εγκεκριμένα ρυμστσμικό σχέδια. 

9.2. Τσ ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγωνικών 
ενενήντα δύσ χιλιάδων αγδόντα και τριάντα εννέα εκα¬ 
ταστών (92.080,39 ηι^) με χρήση «παλεαδαμικό κέντρα» 
σύμφωνα με τσ εγκεκριμένα ρυματαμικό σχέδια. 

9.3. Τσ ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών δύσ χιλιάδων εννιακσσίων σαράντα δύσ και εξήντα 
τριών εκαταστών (2.942,63 ητ^) με χρήση «παλαιστικά» 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ρυμστσμικό σχέδια. 

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγω¬ 
νικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα εκατοστών 
(6.066,12 ΓΠ^) με χρήση «διαίκηση (αστυναμία)» σύμφω¬ 
να με τα εγκεκριμένα ρυμστσμικό σχέδια. 

9.5. Τσ ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγω¬ 
νικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύσ εκαταστών 
(3.005,32 ηη^) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγω¬ 
νικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών 
(2.013,11 ΓΠ^) με χρήση «βρεφανηπιακός» σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα ρυμστσμικό σχέδια. 

9.7. Τσ ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών τριών χιλιάδων διακσσίων αγδόντα πέντε και ενενή¬ 


ντα έξι εκαταστών (3.285,96 ηι^) με χρήση «νηπιαγωγεία» 
σύμφωνα με τσ εγκεκριμένα ρυματαμικό σχέδια. 

9.8. Τσ ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών 
(3.005,32 ΓΠ^) με χρήση «βρεφανηπιακός» σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετρα¬ 
γωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ 
εκατοστών (1.336,18 ιη^) με χρήση «βρεφονηπιακός» 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ρυμστσμικό σχέδια. 

9.10. Τσ ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών εβδαμήντα χιλιάδων επτακσσίων δεκαέξι και εβδα- 
μήντα εκατοστών (70.716,70 ηη^) με χρήση «αθλητικό 
κέντρα» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδαύ μέτρων τετραγω¬ 
νικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τρι¬ 
άντα επτά εκατοστών (6.431,37 ιπ^) με χρήση «χώρος 
στάθμευσης» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ρυματαμικό 
σχέδια. 

10. Σε έκταση συνσλικσύ εμβαδαύ μέτρων τετραγωνι¬ 
κών τετρακασίων είκσσι επτά χιλιάδων τετρακσσίων ενε¬ 
νήντα δύσ και δώδεκα εκαταστών (427.492,12 πι^), όπως 
απεικανίζεται στα υπ'αριθμ. ΓΔ/Απρίλισς 2017 και ΤΟΠ/ 
Απρίλισς 2017 Πσλεσδαμικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και 
αναλύεται στσν Πίνακα 1 τσυ υπ'αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιας 
2017 Παλεσδσμικαύ Σχεδίαυ Γενικής Διάταξης, η σπαία 
απατελείται από είκσσι ακτώ (28) αικαδαμικά τετράγωνα, 
έχσυν ανεγερθεί σι καταικίες ταυ αικισμαύ. Τα 28 σικα- 
δαμικά τετράγωνα είναι τα εξής: τσ Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδαύ 
19.709,76 ΓΠ^ τα Ο.Τ.8 (ακτώ) εμβαδαύ 11.057,45 γπ^ τσ 
Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22 πη^ το Ο.Τ. 10 (δέκα) 
εμβαδού 16.363,87 ηη^ το Ο.Τ. 12 (δώδεκα), εμβαδού 
16.363,87 πη^ το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85 πη^ 
το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδαύ 16.562,17 πη^ το Ο.Τ.16 
(δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17 πη^το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμ¬ 
βαδού 18.154,95 ΓΠ^το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβα¬ 
δού 2.082,57 πη^ το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδαύ 16.562,17 πη^ 
τα Ο.Τ.21 α (είκσσι ένα άλφα) εμβαδαύ 15.832,30 γπ^ τσ 
Ο.Τ.22α (είκσσι δύσ άλφα) εμβαδαύ 11.035,59 πι^ τσ Ο.Τ. 
24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδαύ 16.562,17 ιη^ το Ο.Τ.25α 
(είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67 ιπ^ το Ο.Τ. 26 
(είκοσι έξι) εμβαδαύ 16.562,17 πη^ τα Ο.Τ. 27 (είκσσι επτά) 
εμβαδαύ 16.562,17 πι^ τσ Ο.Τ. 29 (είκσσι εννέα) εμβαδαύ 

16.562.17 πι^τσ Ο.Τ. 30 (τριάντα) εμβαδαύ 18.204,75 πι^ 
το Ο.Τ. 31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21 ητ^ το Ο.Τ. 
32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19 πι^ το Ο.Τ. 34 (τριά¬ 
ντα τέσσερα) εμβαδαύ 16.363,87 ητ^ τα Ο.Τ. 35 (τριάντα 
πέντε) εμβαδού 18.270,39 ιη^ το Ο.Τ. 36 (τριάντα έξι) 
εμβαδού 6.057,22 γπ^ το Ο.Τ. 38β (τριάντα οκτώ βήτα) 
εμβαδού 15.556,39 ητ^το Ο.Τ. 39α (τριάντα εννέα άλφα) 
εμβαδού 19.861,30 ιη^ το Ο.Τ. 40 (σαράντα) εμβαδού 

19.336.17 ΓΠ^ και το Ο.Τ. 41 α (σαράντα ένα άλφα) εμβα¬ 
δαύ 10.795,34 γπΤ 

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού 
εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9.4.2002 υπουρ¬ 
γική απόφαση (άδεια αικαδαμικών εργασιών 18/02), η 
σπαία αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/ 
11.4.2005 υπαυργική απόφαση. 

12. Με την παρσύσα πράξη συνιστώμενων αυτστελών 
αριζαντίων ιδιακτησιών μεταβιβάζανται σταυς σικιστές 
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του Ο.Τ. 14 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η 
επιφάνεια του Ο.Τ. 14 κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται κατωτέρω. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑ¬ 
ΓΩΝΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (Ο.Τ.14) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΧΩΡΙΟ. 

Το Ο.Τ. δεκατέσσερα (14) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, 
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα δύο και δέκα επτά εκατοστών 
(16.562,17 ΓΠ^), όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ' αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», και εμβαδού κτηματογράφησης 
μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων 
σαράντα επτά (16.547,00 ιη^), σύμφωνα με το αριθμ. 
πρωτ. 05028/31194/26.4.2018 Πιστοποιητικό Κτηματο- 
γραφούμενου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 050285416001, 
συνορεύει: 

Βόρεια: Επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων εβδομήντα 
ενός και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (71,64 γπ) με την 
οδό Βούλας Πατουλίδου και πέραν αυτής με το υπ'αριθ¬ 
μόν δεκαοκτώ δέλτα (18δ) Ο.Τ. του οικισμού. 

Νότια: Επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εκατόν ενός και 
σαράντα έξι εκατοστών (101,46 ιη) μετην οδό Κατερίνας 
Θάνου και πέραν αυτής με το υπ' αριθμόν δέκα (10) Ο.Τ. 
του οικισμού. 

Ανατολικά: Επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν εξή¬ 
ντα τεσσάρων και σαράντα δύο εκατοστών (164,42 γπ) 
με την οδό Κώστα Κεντέρη και πέραν αυτής με το υπ' 
αριθμόν δεκαπέντε (15) Ο.Τ. του οικισμού. 

Δυτικά: Επί πλευράς Ε-Α μήκους μέτρων εκατόν πε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστών (1 52,1 0 γπ) με την οδό 
Πύρρου Δήμα και πέραν αυτού με το υπ' αριθμό τρία 
βήτα (3β) Ο.Τ. του οικισμού. 

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς τόξου ΕΔ μήκους μέτρων 
σαράντα ενός και είκοσι εκατοστών (41,20 ιη) με την 
συμβολή των οδών Πύρρου Δήμα και Βούλας Πατουλί¬ 
δου και πέραν αυτού με το υπ' αριθμό τέσσερα (4) Ο.Τ. 
του οικισμού. 

Στο Ο.Τ.14 έχουν κατασκευαστεί 105 διαμερίσματα 
με τις ισάριθμες αποθήκες τους και τις αντίστοιχες θέ¬ 
σεις στάθμευσης σε δέκα έξι (16) κτίρια διατεταγμένα, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθ¬ 
μούς 79/302, 80/301, 81/303, 82/407, 83/408, 84/403, 
85/306,86/407,87/308,88/306,89/308,90/308,91 /206, 
92/302, 93/301 και 94/206 τα οποία περιλαμβάνουν τις 
ιδιοκτησίες με αρίθμηση σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 
ΑΚ-2/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμη- 
ση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος 
Β- Διαμερίσματα υπ' αριθμ. 473 έως 683,775 έως 969 και 
1044 έως 1237», ένα κατάστημα με ονομασία Κ7 με τις 
αντίστοιχες δύο (2) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, τρείς 
(3) υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ, μία παιδική χαρά με 
ονομασία ΠΧ5 η οποία δεν είναι δυνατό να παραχωρη- 
θεί κατά κυριότητα στον οικείο Δήμο, ανατίθεται όμως 
σε αυτόν, με την κατάθεση και τη μεταγραφή της πα- 
ρούσης συστάσεως, η αρμοδιότητα για την λειτουργία 
και την συντήρηση της σύμφωνα με το άρθρο 54 του 


V. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β'/2016), δύο (2) μη εγκεκριμένες 
οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με τις ονομασί¬ 
ες "Αντιόπης Μελιδώνη", και "Γεωργίας Λάρα" οι οποίες 
αποτελούν διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου για την 
εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και τριάντα επτά (37) 
υπαίθριες θέσεις στάθμευσης εκ των οποίων είκοσι έξι 
(26) κοινόχρηστες και έντεκα (11) αποκλειστικής χρήσης. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ7: 

Στο Ο.Τ.14, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-14/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα 
Ο.Τ. 14» έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο με χρήση κατα¬ 
στήματος με ονομασία Κ7, κυριότητας ΟΑΕΔ, το οποίο 
αναλυτικά περιγράφεται ως εξής: 

Το κτίριο του καταστήματος με ονομασία Κ7, σύμφωνα 
με το υπ' αριθμόν 14/Κ7/01 /Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα 
«Κατάστημα Κ7 - Κατόψεις», αποτελείται από υπόγειο 
και ισόγειο και υπαίθριους χώρους κατ' επέκταση του 
ισογείου και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 86/407. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου έχει κατασκευαστεί η παιδική χαρά με 
ονομασία ΠΧ5. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Γεωργίας Λάρα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Το υπόγειο έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
τρία και πέντε εκατοστά (53,05 ηι^), αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστά¬ 
σιο επικοινωνίας του με το ισόγειο. 

Το ισόγειο έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
τρία και πενήντα τρία εκατοστά (53,53 ηι^), αποτελείται 
από ένα χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμα¬ 
κοστάσιο επικοινωνίας του με το υπόγειο και ένα VV^. 
Το κτίριο διαθέτει ένα υπαίθριο χώρο με πέργκολα κατ' 
επέκταση του ισογείου στην νότια πλευρά του καθώς 
και διαδρόμους κυκλοφορίας στην βόρεια, ανατολική 
και δυτική πλευρά του. 

Το κατάστημα Κ7 έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσ¬ 
σερα (Ο.Τ.14) εννέα και 0,820 χιλιοστά (9,8200/00), που 
αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο 
και ενενήντα οκτώ εκατοστά (162,98 γπ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα 
και 0,13 χιλιοστά (1 0,1 3%ο) και ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα και 0,50 (9,50) στις χίλιες. 

Στο κατάστημα Κ7 ανήκουν κατά χρήση ως παρακο¬ 
λουθήματα οι υπαίθριες θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ-Κ7-1 και Ρ-Κ7-2 που βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο 
του οικοδομικού τετραγώνου δυτικά του κτιρίου του κα¬ 
ταστήματος Κ7 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Λάρα. 

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ7-1 
συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 
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Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα και 

Δυτικά: με την Ρ-Κ7-2 θέση στάθμευσης. 

Η ορισθετημένη θέση στάθμευσης με ονσμασία Ρ-Κ7-2 
συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ-Κ7-1 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα και 

Δυτικά: με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης. 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ: 

Στο Ο.Τ.14, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-14/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμ¬ 
μα Ο.Τ. 14» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρεις 
υπόγειοι υποσταθμοί με αρίθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 2.4, 
1.6, και 4.4 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντί¬ 
στοιχα ΦΘ-166, ΦΘ-171 και ΦΘ-204. Οι χώροι για την κα¬ 
τασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν 
στην ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στον 
ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με 
την απόφαση με αριθμό 12/27.3.2003 συνεδρίαση του 
ΔΣ-ΟΕΚ και την απόφαση αριθμ. 50233/24.7.2003 των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών. 

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε 
ένας σύμφωνα με το αριθμ. ΔΕΗ-3-76902/18.7.2001 σχέ¬ 
διο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00 ιη^), 
όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκα¬ 
τοστά (113,80 πη^) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) 
χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού 
τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υπο¬ 
σταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο 
εκατοστών (3,42 ητ^). Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής: 

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.2.4/ΦΘ-166, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00 πη^), 
όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκα¬ 
τοστά (113,80 ΓΠ^) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώ¬ 
ρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του 
συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τρι¬ 
ών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42 γπ^), έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ.14) ένα χιλιοστό (1,000%ο), 
που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα έξι και 0,56 
εκατοστά (16,56 ιτι^), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την οδό Βούλας Πατουλίδου. 

Ανατολικά: με την οδό Κώστα Κεντέρη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.1.6/ΦΘ-171 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00 πη^), 
όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκα¬ 
τοστά (113,80 ΓΠ^) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώ¬ 
ρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του 
συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τρι¬ 


ών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42 ητ^), έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ.14) ένα χιλιοστό (1,000%ο), 
που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα έξι και 0,56 
εκατοστά (16,56 ιτι^), και συνορεύει: 

Βόρεια: την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας 
(πεζόδρομος) Γεωργίας Λάρα. 

Ανατολικά: με την οδό Κώστα Κεντέρη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.4.4 /ΦΘ-204 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00 πη^), 
όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκα¬ 
τοστά (113,80 Γπ^) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώ¬ 
ρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του 
συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τρι¬ 
ών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42 γπ^), έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ.14) ένα χιλιοστό (1,000%ο), 
που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα έξι και 0,56 
εκατοστά (16,56 ιτι^), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου. 

Δυτικά: με την οδό Πύρρου Δήμα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ. 14: 

ΚΤΙΡΙΟ 79/302 

Το κτίριο 79/302, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 82/407. 

Ανατολικά: με το κτίριο 80/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την οδό Κατερίνας Θάνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στον 
υπόγειο χώρο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με 
το κτίριο 81/303. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/79/Α302- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α473, Α474, Α475, 
Α476, Α477 και Α478, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ473, Ρ474, Ρ475, Ρ476, Ρ477 και Ρ478, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα- 
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σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α473 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν473 διαμέρισμα του ισογείου, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40 γπ^), 
πσσσστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί τσυ σικσδσμι- 
κσύ τετραγώνσυ μηδέν και 0,059 χιλιαστά (0,059%ο), παυ 
αντιστσιχσύν σε μέτρσ τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
σκτώ εκατσστά (0,98 ητ^), πσσσστό κσινσχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφσυςστσ σικσδσμικότετράγωνσ μισή (0,50) 
στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες κσιναχρή- 
στων ταυ κτιρίαυ ένα χιλισστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,09 χιλιοστά 
(5,09%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α474 αποθήκη. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
την Ρ473 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ473 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 473 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε¬ 
κατρία εκατοστά (10,13 ηι^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με την Α473 αποθήκη και εν μέρει με 
την Α474 αποθήκη. 

Ανατολικά: με την Ρ474 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ476 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α474 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 474 διαμέρισμα του ισογείου, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40 γπ^), 
ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
οκτώ εκατοστά (0,98 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφσυςστσ οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,09 χιλιοστά 
(5,09%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την 
Ρ474 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ473 θέση 
στάθμευσης και 

Δυτικά: με την Α473 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ474 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 474 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε¬ 
κατρία εκατοστά (10,13 ιη^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 γπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α474 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου 
και εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ473 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α475 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 475 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα εκατο¬ 
στά (7,50 ΠΊ^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,069 χιλιοστά 
(0,069%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14 ιτι^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
πέντε και 0,97 χιλιοστά (5,97%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α476 αποθήκη. 

Νότια: εν μέρει με την Α476 αποθήκη, εν μέρει με κοι¬ 
νόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ475 θέση στάθ¬ 
μευσης και 

Δυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου. 

Η με ονομασία Ρ475 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 475 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδισκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο- 
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δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και 
εν μέρει με την Α475 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Α476 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, 
εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με το 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α476 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 476 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατο¬ 
στά (5,15 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,048 χιλιοστά 
(0,048%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,14 χιλιοστά (4,14%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου και εν μέρει με την Α475 αποθήκη. 

Ανατολικά: με την Α477 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ477 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: εν μέρει με την Α475 αποθήκη και εν μέρει με 
κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ475 θέση 
στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ476 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 476 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ473 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 


Δυτικά: με κοινάχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α477 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 477 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00 ιτι^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου μηδέν και 0,046 χιλιοστά (0,046%ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και εβδομήντα 
έξι εκατοστά (0,76 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά 
(0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,98 χιλιοστά 
(3,98%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α478 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ477 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με την Α476 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ477 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 477 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρειμετην Α476 αποθήκη, εν μέρει με την Α477 αποθήκη 
και εν μέρει με την Α478 αποθήκη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 80/301. 

Νότια: με την Ρ478 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α478 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 478 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατο¬ 
στά (5,60 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,45 χιλιοστά (4,45%ο), και συνορεύει: 
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Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με το κτίριο 80/301. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ477 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με την Α477 απσθήκη. 

Η με ανσμασία Ρ478 θέση στάθμευσης τσυ υπσγείσυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στσ υπ'αριθμόν 478 διαμέρισμα τσυ 
2συ σρόφσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατσστά (10,13 ιη^), πσσσστό συνιδισκτησίας 
εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ477 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με το κτίριο 80/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/79/Α302- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα τρία 
(473) και τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα (474) διαμερί¬ 
σματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το 
μηχανολογικό κενό (εΐΐθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυ¬ 
στήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που 
αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακο¬ 
στάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί 
εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου 
βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα τρία (473) 
διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 πη^), 
ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα 
επτά και ενενήντα επτά εκατοστά (157,97 ιη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα και 0,57 χιλιοστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα 
τρία χιλιοστά (163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξή¬ 
ντα τρείς (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά 
και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302,80/301 
και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά 
(46,00%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, 
εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με 
ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέ¬ 
ρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 473 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α473 
αποθήκη και η Ρ473 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα (474) 
διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 πη^), 
ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα 
επτά και ενενήντα επτά εκατοστά (157,97 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα και 0,57 χιλιοστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα 
τρία χιλιοστά (163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξή¬ 
ντα τρείς (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά 
και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302, 80/301 
και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά 
(46,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με το κτίριο 80/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανο¬ 
λογικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο 
κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Στο υπ' αριθμόν 474 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α474 
αποθήκη και η Ρ474 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/79/Α302-07/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα πέντε (475) και τετρακό¬ 
σια εβδομήντα έξι (476) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εΙΐΒίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από 
το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 
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Το υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα πέντε (475) 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 γπ^), 
πσσσστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί τσυ σικσδσ- 
μικσύ τετραγώνσυ εννέα και 0,538 χιλιαστά (9,538%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα 
επτά και ενενήντα επτά εκαταστά (157,97 γπ^), πσσσστό 
κσινσχρήστων δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα εν¬ 
νέα και 0,57 χιλιαστά (9,57%ο), ψήφσυς στα σικσδσμικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κσινσχρήστων ταυ κτιρίσυ εκατόν εξήντα 
τέσσερα χιλιαστά (164%ο), ψήφσυς στο κτίριο εκατόν 
εξήντα τέσσερεις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελκυστήρα εκατόν 
ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις καινόχρηστες δαπάνες απαχέτευσης, 
δεδαμέναυ ότι η εγκατάσταση απαχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στα κεντρικό 
δίκτυα απαχέτευσης μέσω ενός κσινσύ μηχανασίφωνα, 
σαράντα έξι χιλιαστά (46,00%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ¬ 
νσυ όπαυ φέρει εξώστη. 

Ανατσλικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα τσυ αικαδαμι- 
καύ τετραγώνσυ, εν μέρει με τα χώρα ταυ κλιμακαστα- 
σίαυ όπαυ βρίσκεται η είσαδας ταυ διαμερίσματος, εν 
μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο 
εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 475 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α475 
αποθήκη και η Ρ475 θέση στάθμευσης. 

Τα υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδσμήντα έξι (476) δια¬ 
μέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, νν€ και λσιπσύς βσηθη- 
τικσύς χώρσυς, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 γπ^), ποσοστό 
συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), παυ αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά 
και ενενήντα επτά εκαταστά (157,97 γπ^), πσσσστό κσι¬ 
νσχρήστων δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα εννέα 
και 0,57 χιλιαστά (9,57%ο), ψήφσυς στα αικαδαμικό τε¬ 
τράγωνα εννέα (9) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις 
δαπάνες κσινσχρήστων ταυ κτιρίσυ εκατόν εξήντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα 
τέσσερεις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειταυργίας τσυ ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα 
δύα και 0,31 χιλιαστά (192,31 %ο), πσσσστό συμμετσχής 
στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι 
η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302,80/301 
και 84/403 συνδέεται στα κεντρικό δίκτυα απαχέτευσης 
μέσω ενός κσινσύ μηχανασίφωνα, σαράντα έξι χιλιαστά 
(46,00%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ¬ 
νσυ όπαυ φέρει εξώστη. 


Ανατσλικά: με τα κτίρια 80/301. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικαδαμικαύ τετραγώ¬ 
νσυ όπαυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα και εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ αικαδαμικαύ 
τετραγώνσυ, εν μέρει με τσ φρεάτια ταυ ανελκυστήρα, 
εν μέρει με χώρα ταυ κλιμακσστασίαυ όπαυ βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εΙΐΒίΙ: Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από 
τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου 
φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Στο υπ' αριθμόν 476 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α476 
αποθήκη και η Ρ476 θέση στάθμευσης. 

2ας όραφας 

Ο δεύτερας (2ας) όραφας πάνω από τα ισόγεια, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/79/Α302-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα επτά (477) και τετρα¬ 
κόσια εβδσμήντα σκτώ (478) διαμερίσματα, τα μηχανα- 
λογικό κενό (ίήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα επτά (477) 
διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 ητ^), 
πσσσστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί τσυ σικσδσ¬ 
μικσύ τετραγώνσυ εννέα και 0,538 χιλιαστά (9,538%ο), 
παυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα 
επτά και ενενήντα επτά εκαταστά (157,97 ητ^), πσσσστό 
κσινσχρήστων δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα εν¬ 
νέα και 0,57 χιλιαστά (9,57%ο), ψήφσυς στα αικαδαμικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κσινσχρήστων τσυ κτιρίσυ εκατόν εξήντα 
τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
εξήντα τέσσερεις (164) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια 
έντεκα και 0,55 χιλιαστά (211,55%ο), πσσσστό συμμετα- 
χής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου 
ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302, 
80/301 και 84/403 συνδέεται στα κεντρικό δίκτυα απσ- 
χέτευσης μέσω ενός κσινσύ μηχανασίφωνα, σαράντα έξι 
χιλιαστά (46,00%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ¬ 
νσυ όπαυ φέρει εξώστη. 

Ανατσλικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ αικσδσμι- 
καύ τετραγώνσυ, εν μέρει με τα χώρα ταυ κλιμακαστα- 
σίαυ όπαυ βρίσκεται η είσαδας του διαμερίσματος, εν 
μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο 
εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 477 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α477 
αποθήκη και η Ρ477 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (478) 
διαμέρισμα 2αυ αρόφου, αποτελαύμενα από τέσσερα 
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(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 ιτι^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί τσυ οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), 
πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα 
επτά και ενενήντα επτά εκαταστά (157,97 ητ^), πσσαστό 
καιναχρήστων δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα εν¬ 
νέα και 0,57 χιλιαστά (9,57%ο), ψήφαυς στα αικαδαμικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες καιναχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα 
τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
εξήντα τέσσερεις (164) στις χίλιες, πσσαστό συμμετσχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια 
έντεκα και 0,55 χιλιαστά (211,55%ο), πσσαστό συμμετα- 
χής στις καινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου 
ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302, 
80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο απο¬ 
χέτευσης μέσω ενός κσινσύ μηχανσσίφωνα, σαράντα έξι 
χιλιαστά (46,00%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ όπαυ φέρει εξώστη. 

Ανατσλικά: με τα κτίρια 80/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ σικσδσμικσύ 
τετραγώναυ, εν μέρει μετά φρεάτια ταυ ανελκυστήρα, εν 
μέρει με τσ χώρα ταυ κλιμακσστασίαυ όπαυ βρίσκεται η 
είσαδαςταυ διαμερίσματας, εν μέρει μετά μηχαναλαγικό 
κενό (5ΐΐ3ί1: Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από 
τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου 
φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Στο υπ' αριθμόν 478 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α478 
αποθήκη και η Ρ478 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Τσ δώμα, σύμφωνα με τσ υπ'αριθμόν 14/79/Α302-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή¬ 
ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη τσυ μηχανσλσγικσύ κενσύ (εήθίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η σπσία βρίσκεται στην 
σρσφή τσυ 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 80/301 

Το κτίριο 80/301, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 301 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 83/408. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης 


στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το 
κτίριο 84/403. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την οδό Κατερίνας Θάνου και 

Δυτικά: με το κτίριο 79/302. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/80/Α301- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α479, Α480, Α481, 
Α482, Α483 και Α484, τις θέσεις στάθμευσης με σνσμασία 
Ρ479, Ρ480, Ρ481, Ρ482, Ρ483 και Ρ484, καινόχρησταυς 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α479 απσθήκη ταυ υπαγείαυ, η σπσία 
αντισταιχεί στα υπ' αριθμόν 479 διαμέρισμα ταυ ισαγεί- 
αυ, απατελαύμενη από έναν (1) ενιαία χώρα, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκαταστά 
(5,65 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά 
(0,052%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετραγωνικό μη¬ 
δέν και αγδόντα έξι εκαταστά (0,86 γπ^), πσσαστό καινα- 
χρήστων δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα μηδέν και 
0,05 χιλιαστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες καιναχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφαυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πσσαστό συμμετσ¬ 
χής στις δαπάνες λειτσυργίαςτσυ ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,02 χιλιαστά (4,02%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ479 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με την Α480 απσθήκη και 

Δυτικά: με καινόχρηστσ χώρα και πέραν αυτσύ με την 
Ρ480 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ479 θέση στάθμευσης ταυ υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 479 διαμέρισμα ταυ 
ισαγείσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και 
δεκαπέντε εκαταστά (12,15 ηι^), πσσαστό συνιδιακτησί- 
ας εξ αδιαιρέτσυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν 
και 0,112 χιλιαστά (0,112%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και αγδόντα πέντε εκατοστά (1,85 γπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψήφαυς στα 
αικαδαμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσαστό 
συμμετοχής στις δαπάνες καιναχρήστων ταυ κτιρίαυ δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) στις χίλιες, πα- 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτσυργίας τσυ ανελ¬ 
κυστήρα ακτώ και 0,60 χιλιαστά (8,60%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με την αποθήκη Α479 και εν μέρει με 
την αποθήκη Α480. 

Η με ονομασία Α480 απσθήκη τσυ υπαγείαυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 480 διαμέρισμα του ισο- 
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γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά 
(5,05 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά 
(0,047%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρσ τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδαμήντα ακτώ εκαταστά (0,78 γπ^), πασαστό 
κσινσχρήστων δαπανών στα σικσδσμικό τετράγωνα μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιαστά (0,05%ο), ψήφαυς στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελκυστήρα 
τρία και 0,60 χιλιαστά (3,60%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με την Α479 απσθήκη. 

Ανατσλικά: εν μέρει με την Ρ479 θέση στάθμευσης και 
εν μέρει με καινόχρηστα χώρα. 

Νότια: με καινόχρηστα χώρα και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ480 θέση στάθμευσης. 

Η με σνσμασία Ρ480 θέση στάθμευσης ταυ υπσγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στα υπ'αριθμόν 480 διαμέρισμα ταυ 
ισαγείαυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και 
δεκαπέντε εκαταστά (12,15 γπ^), πασαστό συνιδιακτησί- 
ας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ οικοδομικαύ τετραγώναυ μηδέν 
και 0,112 χιλιαστά (0,112%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85 γπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψήφαυς στα 
σικσδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κοιναχρήστωνταυ κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) στις χίλιες, πσ¬ 
σσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα ακτώ και 0,60 χιλιαστά (8,60%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την αποθήκη Α479 και εν μέρει με την αποθήκη 
Α480. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α481 απσθήκη ταυ υπσγείαυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 481 διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά 
(6,30 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρσ τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκαταστά (0,96 ητ^), πασαστό καινσ- 
χρήστων δαπανών στα σικσδσμικό τετράγωνα μηδέν και 
0,06 χιλιαστά (0,06%ο), ψήφαυς στα οικσδομικό τετρά¬ 
γωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό συμμετσχής στις 
δαπάνες κσινσχρήστων ταυ κτιρίαυ ένα χιλιαστά (1 %ο), 
ψήφαυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσ¬ 
χής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,44 χιλιαστά (4,44%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου. 


Νότια: με την Α482 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ481 θέση στάθμευσης ταυ υπσγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στα υπ'αριθμόν 481 διαμέρισμα ταυ 
1 συ αρόφαυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ σικσδσμικαύ τετραγώναυ 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φαυς στα σικσδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, 
πσσσστό συμμετοχής στις δαπάνες κσινσχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) 
στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειταυρ- 
γίας του ανελκυστήρα ακτώ και 0,60 χιλιαστά (8,60%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστα χώρα. 

Ανατσλικά: εν μέρει με καινόχρηστα χώρα και εν μέρει 
με ακάλυπτα χώρα ταυ οικσδαμικαύ τετραγώναυ. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ482 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α482 απσθήκη ταυ υπσγείαυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 482 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε 
εκατοστά (5,85 ιπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι- 
ρέτσυ επί ταυ σικσδσμικαύ τετραγώναυ μηδέν και 0,054 
χιλιοστά (0,054%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετρα¬ 
γωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89 πη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφαυς στα 
σικσδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσινσχρήστων ταυ κτιρίαυ ένα 
χιλισστό (1 %ο), ψήφαυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πσ- 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυ¬ 
στήρα τέσσερα και 0,16 χιλιαστά (4,16%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με την Α481 απσθήκη. 

Ανατσλικά: εν μέρει με ταν χώρα του μηχανοστασίου 
και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ482 θέση στάθμευσης ταυ υπσγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στα υπ'αριθμόν 482 διαμέρισμα ταυ 
1 συ αρόφαυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ σικσδσμικαύ τετραγώναυ 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φαυς στα αικαδαμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, 
πσσσστό συμμετοχής στις δαπάνες κσινσχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύο (2) 
στις χίλιες, ποσσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα ακτώ και 0,60 χιλιαστά (8,60%ο), 
και συναρεύει: 
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Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ481 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικαδαμικαύ τετραγώ- 
ναυ και 

Δυτικά: με κοινάχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α483 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 483 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατο¬ 
στά (6,65 ιη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά 
(0,062%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τρία εκατοστά (1,03 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιο¬ 
στά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους 
στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα τέσσερα και 0,72 
χιλιοστά (4,72%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α484 αποθήκη και 

Δυτικά: με το κτίριο 79/302. 

Η με ονομασία Ρ483 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 483 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,60 χιλιοστά (8,60%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ484 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α484 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 484 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά 
(6,20 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά 
(0,057%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 


τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,38 χιλιοστά (4,38%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α483 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με το κτίριο 79/302. 

Η με ονομασία Ρ484 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 484 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,60 χιλιοστά (8,60%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ483 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/80/Α301- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ'αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα εννέα 
(479) και τετρακόσια ογδόντα (480) διαμερίσματα, τον 
κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (ϊΗθίί: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινάχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια εβδομήντα εννέα (479) 
διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πη^), ποσοστά κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατάν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), ποσοστό 
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συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
τριάντα εννέα χιλιοστά (39,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δι¬ 
αμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ 
Η/Μ) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με το κτίριο 79/302. 

Στο υπ' αριθμόν 479 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α479 
αποθήκη και η Ρ479 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα (480) διαμέρισμα 
ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά 
εκατοστά (87,07 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,013 
χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκατο¬ 
στά (132,71 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
τριάντα εννέα χιλιοστά (39,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρί¬ 
ου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 480 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α480 
αποθήκη και η Ρ480 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/80/Α301 -07/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν τετρακόσια ογδόντα ένα (481) και τετρακόσια 
ογδόντα δύο (482) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό 
(εήθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινό¬ 


χρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από 
το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα ένα (481) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα 
εκατοστά (132,71 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά 
(8,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις 
(164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
και 0,31 χιλιοστά (192,31 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302,80/301 
και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα εννέα χιλιο¬ 
στά (39,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(5ΐΐ3ί1: Η/Μ) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 79/302. 

Στο υπ' αριθμόν 481 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α481 
αποθήκη και η Ρ481 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια ογδόντα δύο (482) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα 
εκατοστά (132,71 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά 
(8,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις 
(164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
και 0,31 χιλιοστά (192,31 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302,80/301 
και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα εννέα χιλιο¬ 
στά (39,00%ο), και συνορεύει: 
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Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω 
από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 482 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α482 
αποθήκη και η Ρ482 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/80/Α301-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ'αριθμόν τετρακόσια ογδόντα τρία (483) και τετρακό¬ 
σια ογδόντα τέσσερα (484) διαμερίσματα, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (ϊΗθίΙ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτε- 
λείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα τρία (483) διαμέ¬ 
ρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά 
(211,54%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 79/302, 80/301 και 84/403 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα εννέα χιλιοστά (39,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(εήθίΐ Η/Μ) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 79/302. 

Στο υπ' αριθμόν 483 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α483 
αποθήκη και η Ρ483 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (484) δι¬ 
αμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 


δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά 
(211,54%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 79/302, 80/301 και 84/403 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα εννέα χιλιοστά (39,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω 
από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 484 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α484 
αποθήκη και η Ρ484 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/80/Α301-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή¬ 
ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήβίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην 
οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 81/303 

Το κτίριο 81/303, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου βρίσκονται οι Ρ499 και Ρ500 θέσεις στάθμευ¬ 
σης που αποτελούν παρακολουθήματα ιδιοκτησιών του 
κτιρίου 82/407, και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη 
οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Αάρα. 
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Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 79/302 και 
εν μέρει με το κτίριο 82/407. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στσ υπό¬ 
γειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Κατερίνας 
Θάνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/81/Α303- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α485, Α486, Α487, 
Α488, Α489, Α490, Α491 και Α492, τις θέσεις στάθμευσης 
με ονομασία Ρ485, Ρ486, Ρ487, Ρ488, Ρ489, Ρ490, Ρ491 
και Ρ492, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανο¬ 
στασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο 
χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλα¬ 
τύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα 
πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α485 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 485 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά 
(5,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά 
(0,047%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (0,78 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,84 χιλιοστά (2,84%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α486 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ486 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ485 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 485 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και 
δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με την Ρ486 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την 
Α486 αποθήκη. 


Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ488 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α486 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 486 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά 
(5,05 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά 
(0,047%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (0,78 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,84 χιλιοστά (2,84%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α485 αποθήκη 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ485 θέση στάθμευσης. 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ486 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ486 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 486 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα 
τρία εκατοστά (10,13 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,62 χιλιοστά (5,62%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Α485 αποθήκη και εν μέρει με την Α486 
αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ485 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α487 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 487 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατο¬ 
στά (6,70 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά 
(0,062%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τρία εκατοστά (1,03 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιο¬ 
στά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
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(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους 
στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,73 χι¬ 
λιοστά (3,73%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α489 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α488 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ487 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 487 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
(11,00 Γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά 
(0,101 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και εξήντα επτά εκατοστά (1,67 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 
0,12 χιλιοστά (6,12%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α488 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 488 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00 πη^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
ένα εκατοστά (0,91 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες 
λειτσυργίας τσυ ανελκυστήρα τρία και 0,34 χιλισστά 
(3,34%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α487 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ488 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 488 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 


φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ485 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α489 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 489 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατο¬ 
στά (5,80 ιπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιο¬ 
στά (0,053%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κσινσχρήστων τσυ κτιρίσυ ένα χιλιαστό 
(1%ο), ψήφαυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πσσσστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα 
τρία και 0,23 χιλιοστά (3,23%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α487 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ489 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 489 διαμέρισμα του 
1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
(11,00 Γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά 
(0,101 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και εξήντα επτά εκατοστά (1,67 ηι^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 
0,12 χιλιοστά (6,12%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ487 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α490 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 490 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
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εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατο¬ 
στά (6,15 ιη^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά 
(0,057%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τρία και 0,45 χιλιοστά (3,45%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α492 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ490 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 490 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δέκα τρία εκατοστά (10,13 πη^), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (1,54 Γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,62 χιλιοστά (5,62%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με την Ρ492 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του μηχανοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν 
μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α491 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 491 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά 
(6,10 πη^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιο¬ 
στά (0,056%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τρία και 0,39 χιλιοστά (3,39%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 


Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α492 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ491 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 491 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ492 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α492 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 492 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατο¬ 
στά (6,25 ιη^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ητ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τρία και 0,50 χιλιοστά (3,50%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: μετηνΑ491 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α490 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ492 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 492 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ- 
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γίαςτου ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ491 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ490 
θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/81/Α303- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα πέντε 
(485) και τετρακόσια ογδόντα έξι (486) διαμερίσματα, τον 
κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (ϊΗθίΙ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) δια¬ 
μέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκα¬ 
τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75 γπ^), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου δέκα και 0,468 χιλιοστά (10,468%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα 
τρία και τριάντα επτά εκατοστά (173,37 ηη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο 
δέκα και 0,50 χιλιοστά (10,50%ο), ψήφους στο οικοδομι¬ 
κό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα 
επτά χιλιοστά (137%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν τρι¬ 
άντα επτά (137) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά 
και 0,63 χιλιοστά (57,63%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81/303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα επτά χιλιο¬ 
στά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν 
μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίθΗ Η/Μ). 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δι¬ 
αμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΓΙ: 
Η/Μ) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν 
μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 485 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α485 
αποθήκη και η Ρ485 θέση στάθμευσης. 


Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα έξι (486) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ν\Ι€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δε¬ 
κατρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97 ιτι^), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου δέκα και 0,488 χιλιοστά (10,488%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα 
τρία και εβδομήντα εκατοστά (173,70 γπ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα 
και 0,52 χιλιοστά (10,52%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα 
εννέα χιλιοστά (139%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν τρι¬ 
άντα εννέα (139) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά 
και 0,74 χιλιοστά (57,74%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα επτά χιλιο¬ 
στά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο 
εισόδου του κτιρίου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν 
μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 486 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α486 
αποθήκη και η Ρ486 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/81/Α303-07/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ'αριθμόν τετρακόσια ογδόντα επτά (487), τετρακό¬ 
σια ογδόντα οκτώ (488) και τετρακόσια ογδόντα εννέα 
(489) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (ϊΗθΓΙ: Η/Μ), 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα καιτον κοινόχρηστο χώρο 
κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο 
ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα επτά (487) δι¬ 
αμέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12 ιη^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενή¬ 
ντα οκτώ και εβδομήντα εκατοστά (158,70 ηι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα και 0,61 χιλιοστά (9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
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στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι 
επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ 
και 0,01 χιλιοστά (138,01 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81 /303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα τρία χιλιοστά 
(43,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν 489 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
το υπ' αριθμόν 489 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δι¬ 
αμερίσματος. 

Στο υπ' αριθμόν 487 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α487 
αποθήκη και η Ρ487 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια ογδόντα οκτώ (488) δι¬ 
αμέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12 ηη^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενή¬ 
ντα οκτώ και εβδομήντα εκατοστά (158,70 ιη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα και 0,61 χιλιοστά (9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι 
επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ 
και 0,01 χιλιοστά (138,01 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81 /303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα τρία χιλιοστά 
(43,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 489 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 


το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 489 
διαμέρισμα. 

Στο υπ' αριθμόν 488 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α488 
αποθήκη και η Ρ488 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ογδόντα εννέα (489) δια¬ 
μέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα 
και ενενήντα εκατοστά (81,90 πη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
επτά και 0,537 χιλιοστά (7,537%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και ογδόντα 
τρία εκατοστά (124,83 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά 
(7,56%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ 
και 0,56 χιλιοστά (108,56%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81 /303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά 
(33,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ'αριθ- 
μόν 487 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 487 
διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΕϊ 
Η/Μ). 

Ανατολικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 487 διαμέρι¬ 
σμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου 
βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το 
μηχανολογικό κενό (εήΒίΙ: Η/Μ) και εν μέρει με το υπ' 
αριθμόν 488 διαμέρισμα. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ'αριθ¬ 
μόν 488 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 488 
διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΕϊ 
Η/Μ) και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 489 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α489 
αποθήκη και η Ρ489 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/81/Α303-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα (490), τετρακόσια 
ενενήντα ένα (491) και τετρακόσια ενενήντα δύο (492) 
διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (ϊήΒίΙ: Η/Μ), το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο 
κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο 
ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα (490) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε- 
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ρα και δώδεκα εκατοστά (104,12 ητ^), ποσοστό συνιδισ- 
κτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί τσυ σικσδσμικσύ τετραγώνσυ 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (158,70 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 
χιλιοστά (9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά 
(151,83%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα τρία χιλιοστά (43,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν 492 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ'αριθ¬ 
μόν 492 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμα¬ 
κοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος. 

Στο υπ' αριθμόν 490 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α490 
αποθήκη και η Ρ490 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόντετρακόσια ενενήντα ένα (491) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,12 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (158,70 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 
χιλιοστά (9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά 
(127%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά 
(151,83%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα τρία χιλιοστά (43,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 492 
διαμέρισμα. 


Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το χώρο του 
κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί¬ 
σματος και εν μέρει με το υπ'αριθμόν 492 διαμέρισμα. 

Στο υπ' αριθμόν 491 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α491 
αποθήκη και η Ρ491 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια ενενήντα δύο (492) διαμέ¬ 
ρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα 
και ενενήντα εκατοστά (81,90 πη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
επτά και 0,537 χιλιοστά (7,537%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και ογδόντα 
τρία εκατοστά (124,83 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά 
(7,56%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%ο), ψήφους στο 
κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεν¬ 
νέα και 0,43 χιλιοστά (119,43%ο), ποσοστό συμμετοχής 
στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι 
η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81/303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά 
(33,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 490 
διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 490 διαμέρι¬ 
σμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΗ Η/Μ). 

Ανατολικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 490 διαμέρι¬ 
σμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου 
βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το 
μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΕΙ: Η/Μ) και εν μέρει με το υπ' 
αριθμόν 491 διαμέρισμα. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ'αριθμόν 491 
διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 491 διαμέρι¬ 
σμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εΐιθίΐ Η/Μ) και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 492 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α492 
αποθήκη και η Ρ492 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/81/Α303-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήμα¬ 
τα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήθίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην 
οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου. 
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ΚΤΙΡΙΟ 82/407 

Το κτίριο 82/407, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδισκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στσυς πίνα¬ 
κες κατανσμής δαπανών, είναι ένα τετραώραφσ κτίρια 
τύπαυ 407 τσ απσία απατελείται από υπόγεια, ισόγεια, 1 α 
όραφα, 2α όραφα, 3α όραφα και δώμα, και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα ταυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ και πέραν αυταύ με τη μη εγκεκριμένη αδό ήπιας 
κυκλαφσρίας (πεζόδρσμσς) Γεωργίας Αάρα. 

Ανατσλικά: με τα κτίρια 83/408. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ σικαδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ και πέραν αυταύ με τα κτίρια 79/302 και 

Δυτικά: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικσδαμικσύ τετραγώ- 
νσυ στσν απσίσν βρίσκσνται διαμσρφωμένες σι Ρ499 και 
Ρ500 θέσεις στάθμευσης αι απαίες απατελαύν παρακσ- 
λούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 82/407 καθώς και η 
ράμπα πρόσβασης στα υπόγεια ταυ κτιρίσυ και πέραν 
αυταύ εν μέρει με τα κτίρια 81/303. 

Υπόγεια 

Τσ υπόγεια, σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν 14/82/Α407- 
06/Ιαύνισς 2018 σχέδια με θέμα «Κάτσψη Υπσγείαυ», πε¬ 
ριλαμβάνει τις απαθήκες με σνσμασία Α493, Α494, Α495, 
Α496, Α497, Α498, Α499 και Α500, τις θέσεις στάθμευσης 
με σνσμασία Ρ493, Ρ494, Ρ495, Ρ496, Ρ497 και Ρ498, και- 
νόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα, ταν καινόχρηστα χώρα ταυ 
κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο 
ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης 
στα υπόγεια. 

Η με σνσμασία Α493 απαθήκη ταυ υπσγείαυ, η απσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 493 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά 
(6,80 πη^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά 
(0,063%ο), πσυ αντισταιχαύν σε μέτρα τετραγωνικό ένα 
και τέσσερα εκαταστά (1,04 ηΊ^),πασσστό κσιναχρήστων 
δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα μηδέν και 0,06 χιλι- 
σστά (0,06%ο), ψήφσυς στα αικαδαμικό τετράγωνα μισή 
(0,50) στις χίλιες, πσσσστά συμμετσχής στις δαπάνες κσι- 
νσχρήστων ταυ κτιρίσυ ένα χιλισστό (1 %ο), ψήφσυς στα 
κτίρια μία (1) στις χίλιες, πασαστό συμμετσχής στις δαπά¬ 
νες λειταυργίαςταυ ανελκυστήρα τρία και 0,04 χιλιαστά 
(3,04%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α494 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στα υπόγεια. 

Η με σνσμασία Ρ493 θέση στάθμευσης ταυ υπσγείαυ, 
η απσία αντιστσιχεί στα υπ'αριθμόν 493 διαμέρισμα ταυ 
ισαγείσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πι^), ποσοστό συνιδισκτησίας 
εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν 


και 0,104 χιλιαστά (0,104%ο), πσυ αντισταιχαύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και εβδσμήντα δύσ εκαταστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφσυς στα 
αικαδαμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσιναχρήστων ταυ κτιρίσυ ένα 
χιλισστό (1 %ο), ψήφσυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πσ- 
σσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,06 χιλιαστά (5,06%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστα χώρα. 

Ανατσλικά: με την Ρ494 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικσδαμικσύ τετραγώ- 
νσυ και 

Δυτικά: με κσινάχρηστσ χώρα και πέραν αυταύ με ακά¬ 
λυπτα χώρα ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ. 

Η με σνσμασία Α494 απαθήκη ταυ υπσγείαυ, η απσία 
αντιστσιχεί στα υπ'αριθμόν 494 διαμέρισμα ταυ ισσγεί- 
αυ, απατελαύμενη από έναν (1) ενιαία χώρα, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα εκατοστά 
(5,90 πη^), ποσοστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιο¬ 
στά (0,054%ο), πσυ αντισταιχαύν σε μέτρα τετραγωνικό 
μηδέν και αγδόντα εννέα εκαταστά (0,89 γπ^), πασαστό 
κσιναχρήστων δαπανών στα αικαδαμικό τετράγωνα μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιαστά (0,05%ο), ψήφσυς στα αικαδαμικό 
τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό συμμετσχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελκυστήρα 
δύσ και 0,64 χιλιαστά (2,64%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α495 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α493 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ494 θέση στάθμευσης ταυ υπσγείαυ, 
η απσία αντιστσιχεί στα υπ'αριθμόν 494 διαμέρισμα ταυ 
ισαγείσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί- 
κασι πέντε εκαταστά (11,25 πη^), πασαστό συνιδισκτησίας 
εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν 
και 0,104 χιλιαστά (0,104%ο), πσυ αντισταιχαύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και εβδσμήντα δύσ εκαταστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφσυς στα 
αικαδαμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσιναχρήστων ταυ κτιρίσυ ένα 
χιλισστό (1 %ο), ψήφσυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πα¬ 
σαστό συμμετσχής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,06 χιλιαστά (5,06%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστα χώρα. 

Ανατσλικά: με την Ρ495 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικσδαμικσύ τετραγώ¬ 
ναυ και 

Δυτικά: με την Ρ493 θέση στάθμευσης. 

Η με σνσμασία Α495 απαθήκη ταυ υπσγείαυ, η απσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 495 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκα¬ 
τοστά (5,65 Γπ^), πασαστό συνιδισκτησίας εξ αδιαιρέταυ 
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επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α499 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α494 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ495 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 495 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,06 χιλιοστά (5,06%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ494 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α496 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 496 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα πέντε 
εκατοστά (5,55 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 
χιλιοστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγω¬ 
νικό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,51 χιλιοστά (2,51 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α497 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α500 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ496 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 496 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 


και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,06 χιλιοστά (5,06%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ497 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α497 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 497 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00 πη^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
ένα εκατοστά (0,91 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,69 χιλιοστά 
(2,69%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α498 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α496 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ497 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 497 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,06 χιλιοστά (5,06%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ498 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ496 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α498 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 498 διαμέρισμα του 2ου 
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ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά 
(6,80 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά 
(0,063%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τέσσερα εκατοστά (1,04 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλι¬ 
οστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο 
κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,04 χιλιοστά 
(3,04%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α497 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ498 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 498 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1 ) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,06 χιλιοστά (5,06%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ497 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α499 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 499 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκα¬ 
τοστά (6,45 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιο¬ 
στά (0,060%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,91 χιλιοστά (2,91 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 


Δυτικά: με την Α495 αποθήκη. 

Η με ονομασία Α500 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 500 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκα¬ 
τοστά (6,45 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιο¬ 
στά (0,060%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,91 χιλιοστά (2,91 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α496 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/82/Α407- 
07/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περι¬ 
λαμβάνει τα υπ'αριθμόν τετρακόσια ενενήντα τρία (493) 
και τετρακόσια ενενήντα τέσσερα (494) διαμερίσματα, 
τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανο¬ 
λογικό κενό (5ά3ίΙ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα τρία (493) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 ιη^), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ 
και σαράντα εννέα εκατοστά (168,49 ιπ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα 
και 0,20 χιλιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα 
οκτώ χιλιοστά (138,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα 
και 0,37 χιλιοστά (39,37%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81 /303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά 
(46,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με το κτίριο 83/408. 
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Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(ίήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 493 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α493 
αποθήκη και η Ρ493 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν τετρακόσια ενενήντα τέσσερα (494) 
διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V^^ και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08 πι^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,222 χιλιοστά (10,222%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα εκα¬ 
τοστά (169,30 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (10,25%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,56 χιλιοστά (39,56%ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες απο¬ 
χέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης 
των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανο- 
σίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά (46,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου 
του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 494 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α494 
αποθήκη και η Ρ494 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/82/Α407-08/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) και τετρακό¬ 
σια ενενήντα έξι (496) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (ϊΙίβΕϊ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινάχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) δια¬ 
μέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία 


και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 πη^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,624 χιλιοστά (8,624%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα 
τρία εκατοστά (142,83 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά 
(8,65%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08%ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες απο¬ 
χέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης 
των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανο- 
σίφωνα, τριάντα οκτώ χιλιοστά (38,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με το κτίριο 83/408. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήβίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαί- 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 495 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α495 
αποθήκη και η Ρ495 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα έξι (496) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ν\Ι€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσ¬ 
σερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42 ιη^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου οκτώ και 0,689 χιλιοστά (8,689%ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία 
και ενενήντα ένα εκατοστά (143,91 ηη^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ 
και 0,72 χιλιοστά (8,72%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ 
χιλιοστά (118,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαο¬ 
κτώ (118) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο 
και 0,08 χιλιοστά (132,08%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 
και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα οκτώ χιλιοστά 
(38,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 
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Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 496 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α496 
αποθήκη και η Ρ496 θέση στάθμευσης. 

2σς όρσφσς 

Ο δεύτερσς (2σς) όρσφσς πάνω από τσ ισόγεια, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/82/Α407-09/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα επτά (497) και τε¬ 
τρακόσια ενενήντα ακτώ (498), τα μηχαναλαγικό κενό 
(ϊΗβίΙ: Η/Μ), τσ φρεάτια του ανελκυστήρα και τον κοι¬ 
νόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα επτά (497) δια¬ 
μέρισμα 2αυ αρόφαυ, απατελαύμενα από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, ν\Ι€ και λσιπσύς βσηθητικσύς 
χώρσυς, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία 
και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 πη^), ποσοστά συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,624 χιλιοστά (8,624%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα 
τρία εκατοστά (142,83 γπ^), πσσσστό κσινσχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικά τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά 
(8,65%ο), ψήφσυς στσ σικσδσμικό τετράγωνσ σκτώ (8) 
στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων τσυ κτιρίσυ εκατόν δεκαεπτά χιλιαστά (117,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλια- 
στά (144,19%ο), ποσοστά συμμετοχής στις κοινάχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στα κεντρικό δίκτυα απαχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα οκτώ χιλιοστά (38,00%ο), 
και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ όπσυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα. 

Αναταλικά: με τα κτίρια 83/408. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικσδαμικαύ τετραγώ- 
νσυ όπσυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ αικσδαμικαύ 
τετραγώνσυ όπσυ φέρει ημιυπαίθρισυς χώρσυς, εν μέ- 
ρει με τσν χώρα ταυ κλιμακαστασίαυ όπσυ βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικά 
κενό (εήβίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ανσικτό χώρα πάνω από τσν ημιυπαί- 
θρισ χώρα εισόδσυ τσυ κτιρίσυ. 

Στο υπ' αριθμόν 497 διαμέρισμα αντιστσιχεί η Α497 
απσθήκη και η Ρ497 θέση στάθμευσης. 

Τα υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα ακτώ (498) δια¬ 
μέρισμα 2αυ αρόφαυ, απατελαύμενα από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, ν\Ι€ και λσιπσύς βσηθητικσύς 
χώρσυς, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσ¬ 
σερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42 ηη^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικσδαμικαύ τε- 
τραγώναυ ακτώ και 0,689 χιλιαστά (8,689%ο), πσυ αντι¬ 


στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία 
και ενενήντα ένα εκατοστά (143,91 πη^), ποσοστό κοι- 
νσχρήστων δαπανών στσ σικσδσμικό τετράγωνα σκτώ 
και 0,72 χιλιαστά (8,72%ο), ψήφσυς στα αικαδαμικό τε¬ 
τράγωνσ ακτώ (8) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις 
δαπάνες κσινσχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ 
χιλιοστά (118,00%ο), ψήφσυς στσ κτίρια εκατόν δεκασ- 
κτώ (118) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε 
και 0,28 χιλιαστά (145,28%ο), πσσσστό συμμετσχής στις 
καινόχρηστες δαπάνες απαχέτευσης, δεδαμέναυ ότι η 
εγκατάσταση απαχέτευσης των κτιρίων 81 /303,82/407 
και 83/408 συνδέεται στα κεντρικό δίκτυα απαχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα οκτώ χιλιοστά 
(38,00%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ όπσυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα. 

Αναταλικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ σικσδσμι¬ 
κσύ τετραγώνσυ όπσυ φέρει ημιυπαίθρισυς χώρσυς, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 498 διαμέρισμα αντιστσιχεί η Α498 
απσθήκη και η Ρ498 θέση στάθμευσης. 

3ας όρσφσς 

Ο τρίτσς (3σς) όρσφσς πάνω από τσ ισόγεια, σύμφωνα 
με το υπ'αριθμόν 14/82/Α407-1 Ο/Ιούνιος 2018 σχέδιο με 
θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθ¬ 
μόν τετρακόσια ενενήντα εννέα (499) και πεντακόσια 
(500) διαμερίσματα, τα μηχαναλαγικό κενό (εήθίΐ Η/Μ), 
τσ φρεάτια τσυ ανελκυστήρα και τσν κσινόχρηστσ χώρα 
τσυ κλιμακαστασίαυ πσυ απστελείται από τσ πλατύσκα¬ 
λο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν τετρακόσια ενενήντα εννέα (499) δια¬ 
μέρισμα 3αυ αρόφαυ, απατελαύμενα από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, V\I^ και λσιπσύς βσηθητικσύς 
χώρσυς, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία 
και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 πη^), ποσοστά συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,624 χιλιοστά (8,624%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα 
τρία εκατοστά (142,83 ιτι^), πσσσστό κσινσχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά 
(8,65%ο), ψήφσυς στσ σικσδσμικό τετράγωνσ σκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων τσυ κτιρίσυ εκατόν δεκασκτώ χιλιαστά (118,00%ο), 
ψήφσυς στα κτίρια εκατόν δεκασκτώ (118) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά 
(155,66%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στσ κεντρικό δίκτυα απαχέτευσης μέσω ενός 
κοινσύ μηχανασίφωνα, τριάντα οκτώ χιλιοστά (38,00%ο), 
και συνσρεύει: 
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Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με κτίριο 83/408. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήβίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαί- 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ'αριθμόν τετρακόσια ενενήντα εννέα (499) δια¬ 
μέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολού¬ 
θημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ499, που βρίσκεται 
στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτι¬ 
κά του κτιρίου 82/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας 
Λάρα. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία 
Ρ499 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα. 

Ανατολικά: με την Ρ500 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 81/303 και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 499 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α499 
αποθήκη και η Ρ499 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια (500) διαμέρισμα 3ου 
ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σα¬ 
ράντα εκατοστά (96,40 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 
0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (146,92 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά (8,90%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν είκοσι μία (121) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα χιλιοστά (40,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 


Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν πεντακόσια (500) διαμέρισμα 3ου 
ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η 
υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ500, που βρίσκεται στον 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά 
του κτιρίου 82/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας 
Λάρα. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία 
Ρ500 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου 82/407. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 81/303 και 

Δυτικά: με την Ρ499 θέση στάθμευσης. 

Στο υπ' αριθμόν 500 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α500 
αποθήκη και η Ρ500 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/82/Α407-11/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα 
και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (ϊΓιβΓΙ: Η/Μ). 
Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω 
θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται 
στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 83/408 

Το κτίριο 83/408, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνα¬ 
κες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο 
τύπου 408 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1 ο 
όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης 
στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το 
κτίριο 84/403. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 80/301 και 

Δυτικά: με το κτίριο 82/407. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/83/Α408- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α501, Α502, Α503, 
Α504, Α505, Α506, Α507 και Α508, τις θέσεις στάθμευσης 
με ονομασία Ρ501, Ρ502, Ρ503, Ρ504, Ρ505 και Ρ506, κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του 
κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο 
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ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης 
στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α501 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 501 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά 
(6,25 ΠΊ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ητ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο 
του κτιρίου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α502 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ501 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 501 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,1 04 χιλιοστά (0,1 04%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,1 5%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ502 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α502 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 502 διαμέρισμα ταυ ισαγείαυ, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60 ητ^), 
πασαστό συνιδιακτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμι- 
κσύ τετραγώναυ μηδέν και 0,052 χιλιαστά (0,052%ο), πσυ 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα 
έξι εκατοστά (0,86 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά 
(0,05%ο), ψήφαυς στα αικαδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) 
στις χίλιες, πασαστό συμμεταχής στις δαπάνες κσινσχρή- 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,55 χιλιοστά 
(2,55%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: μετηνΑ501 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α503 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ502 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 502 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,1 04 χιλιοστά (0,1 04%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,1 5%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ501 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ503 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α503 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 503 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατο¬ 
στά (5,60 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α502 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α507 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ503 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 503 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), πσυ αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφσυς στσ κτίρισ μία (1 ) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 
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Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ502 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ σικσδσμικαύ τετραγώ- 
ναυ και 

Δυτικά: με κσινόχρηστα χώρα και πέραν αυταύ με ταν 
χώρα ταυ κλιμακαστασίαυ. 

Η με σνσμασία Α504 απαθήκη ταυ υπσγείσυ, η απαία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 504 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκα¬ 
τοστά (5,65 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α508 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α505 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ504 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 504 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1 ) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ505 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α505 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 505 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα πέντε 
εκατοστά (5,55 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 
χιλιοστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγω¬ 
νικό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 


(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα 
δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α504 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α506 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ505 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 505 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστά (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ504 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ506 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α506 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 506 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατο¬ 
στά (6,15 ΠΊ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά 
(0,057%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94 ιτι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,83 χιλιοστά (2,83%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α505 αποθήκη 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ506 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 506 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες. 
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ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ505 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το 
κτίριο 82/407. 

Η με ονομασία Α507 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 507 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατο¬ 
στά (6,25 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 γπ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α503 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α508 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 508 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά 
(6,30 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ητ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α504 αποθήκη. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/83/Α408- 
07/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», 
περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια ένα (501) και 
πεντακόσια δύο (502) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο 
χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ 


Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο 
χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύ¬ 
σκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβα¬ 
ση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που 
οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική 
είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια ένα (501) διαμέρισμα ισο¬ 
γείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και 
οκτώ εκατοστά (11 1,08 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 
0,222 χιλιοστά (10,222%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα εκατο¬ 
στά (169,30 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (10,25%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν τριάντα χιλιοστά (130,00%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν τριάντα (130) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα τριάντα εννέα και 0,57 χιλιοστά (39,57%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα έξι χιλιοστά (46,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρί¬ 
ου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ'αριθμόν 501 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α501 
αποθήκη και η Ρ501 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια δύο (502) διαμέρισμα ισο¬ 
γείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενή¬ 
ντα πέντε εκατοστά (110,55 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα 
και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα εννέα εκα¬ 
τοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν τριάντα χιλιοστά (130,00%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν τριάντα (130) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό 
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δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κσινσύ μηχανσσίφωνα, 
σαράντα έξι χιλιαστά (46,00%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ όπαυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα. 

Αναταλικά: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ σικαδσμι- 
κσύ τετραγώνσυ όπαυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα, εν μέρει 
με ταν χώρα ταυ κλιμακαστασίαυ όπαυ βρίσκεται η εί- 
σαδας ταυ διαμερίσματσς, εν μέρει με τα μηχανσλσγικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με τα φρεάτια τσυ ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ημιυπαίθρια χώρα εισόδσυ. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικαδαμικαύ τετραγώ- 
ναυ όπαυ φέρει ημιυπαίθρια χώρα-εξώστη και 

Δυτικά: με τα κτίρια 82/407. 

Στο υπ' αριθμόν 502 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α502 
αποθήκη και η Ρ502 θέση στάθμευσης. 

1 ας όροφος 

Ο πρώτος (1 ας) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/83/Α408-08/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια τρία (503) και πεντακόσια τέσσερα 
(504) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (ϊΗθίΙ: Η/Μ), 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα καιτον κοινόχρηστο χώρο 
του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκα¬ 
λο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια τρία (503) διαμέρισμα 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σα¬ 
ράντα ένα εκατοστά (94,41 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 
0,688 χιλιοστά (8,688%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και ογδόντα εννέα 
(143,89 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οι¬ 
κοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,71 χιλιοστά (8,71%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν έντεκα χιλιοστά (111,00%ο), ψήφους στο 
κτίριο εκατόν έντεκα (111) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι ένα και 0,22 χιλιοστά (121,22%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανσσίφωνα, 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (38,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 503 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α503 
αποθήκη και η Ρ503 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια τέσσερα (504) διαμέρισμα 
1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δω¬ 


μάτια, κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα (130) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,94 χιλιο¬ 
στά (141,94%ο), ποσοστά συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανσσίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά (46,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η εί¬ 
σοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 82/407. 

Στο υπ' αριθμόν 504 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α504 
αποθήκη και η Ρ504 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/83/Α408-09/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ'αριθμόν πεντακόσια πέντε (505) και πεντακόσια έξι 
(506) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ), 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα καιτον κοινόχρηστο χώρο 
του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκα¬ 
λο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια πέντε (505) διαμέρισμα 2ου 
ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σα¬ 
ράντα ένα εκατοστά (94,41 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 
0,688 χιλιοστά (8,688%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και ογδόντα εννέα εκα¬ 
τοστά (143,89 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,71 χιλιοστά (8,71 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν έντεκα χιλιοστά (111,00%ο), ψήφους στο 
κτίριο εκατόν έντεκα (111) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα τρία και 0,35 χιλιοστά (133,35%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης. 
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δεδομένου ότι η εγκατάσταση απσχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 81/303, 82/407 και 83/408 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (38,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 505 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α505 
αποθήκη και η Ρ505 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια έξι (506) διαμέρισμα 2ου 
ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πε¬ 
νήντα πέντε εκατοστά (110,55 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα (130) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι και 0,14 χιλιοστά 
(156,14%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά (46,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ¬ 
κυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: με το κτίριο 82/407. 

Στο υπ' αριθμόν 506 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α506 
αποθήκη και η Ρ506 θέση στάθμευσης. 

3ος όροφος 

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα 
με το υπ' αριθμόν 14/83/Α408-1 Ο/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια επτά (507) και πεντακόσια οκτώ 


(508) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (ίΙΐΒίΐ Η/Μ), 
το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο 
του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκα¬ 
λο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια επτά (507) διαμέρισμα 3ου 
ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα 
εκατοστά (96,40 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,871 
χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα δύο εκατοστά 
(146,92 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οι¬ 
κοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά (8,90%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν δεκατέσσερα χιλιοστά (114,00%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο εκατόν δεκατέσερεις (114) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα επτά και 0,11 χιλιοστά 
(147,11%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ'αριθμόν 507 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει 
κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθ¬ 
μευσης Ρ507, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου ανατολικά του κτιρίου 83/408 
και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Λάρα. Η οριοθετη- 
μένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ507 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Αάρα. 

Ανατολικά: με την Ρ508 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 84/403 και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου 83/408. 

Στο υπ' αριθμόν 507 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α507 
αποθήκη και η Ρ507 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια οκτώ (508) διαμέρισμα 3ου 
ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πε¬ 
νήντα πέντε εκατοστά (110,55 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
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κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα (130) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,70 χιλιο¬ 
στά (168,70%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 81/303, 82/407 και 83/408 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα έξι χιλιοστά (46,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ¬ 
κυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: με το κτίριο 82/407. 

Στο υπ' αριθμόν 508 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει 
κατά χρήση ωςπαρακσλούθημα η υπαίθρια θέση στάθ¬ 
μευσης Ρ508, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου ανατολικά του κτιρίου 83/408 
και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Λάρα. Η οριοθετη- 
μένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ508 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα. 

Ανατολικά: με την υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ518. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 84/403 και 

Δυτικά: με την υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ507. 

Στο υπ' αριθμόν 508 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α508 
αποθήκη και η Ρ508 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/83/Α408-11/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα 
και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (ϊΙίβΓϊ Η/Μ). 
Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω 
θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται 
στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 84/403 

Το κτίριο 84/403, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθμόν 
Τ-14/Ιούνιος2018 σχέδιο με θέμα «Τυπογραφικό Διάγραμ¬ 


μα Ο.Τ. 14», στο υπ'αριθμόν ΑΚ-2/27-Σεπτεμβρίου-2004 
σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται 
στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιο- 
κτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής 
δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 403 το 
οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1 ο όροφο, 2ο 
όροφο, 3ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου βρίσκεται ο υπόγειος υποσταθμός της ΔΕΗ 
1.6/ΦΘ-171 και όπου βρίσκονται οι Ρ507 και Ρ508 θέσεις 
στάθμευσης που αποτελούν παρακολουθήματα ιδιοκτη¬ 
σιών του κτιρίου 83/408 και η Ρ518 θέση στάθμευσης 
που αποτελεί παρακολούθημα ιδιοκτησίας του κτιρίου 
84/403 και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Λάρα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου και οι Ρ517 και Ρ519 θέσεις στάθμευ¬ 
σης που αποτελούν παρακολουθήματα ιδιοκτησιών του 
κτιρίου 84/403 και πέραν αυτού με την οδό Κατερίνας 
Θάνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 80/301 και εν 
μέρει με το κτίριο 83/408. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/84/Α403- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», 
περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α509, Α510, 
Α511, Α512, Α513, Α514, Α515, Α516, Α517, Α518 και 
Α519, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ509, Ρ510, 
Ρ511, Ρ512, Ρ513, Ρ514, Ρ515 και Ρ516, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α509 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 509 διαμέρισμα ταυ ισογεί- 
αυ, απατελαύμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00 ηι^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,046 χιλιοστά (0,046%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό μηδέν και εβδομήντα έξι εκατοστά 
(0,76 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα ένα και 0,95 χιλιοστά (1,95%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Ρ509 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με την Α510 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 
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Η με ονομασία Ρ509 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 509 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε¬ 
κατρία εκατοστά (10,13 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ510 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Α509 αποθήκη και εν μέρει με την Α510αποθήκη. 

Η με ονομασία Α510 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 510 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατοστά 
(5,15 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,048 χιλιοστά 
(0,048%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79 ιτι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,03 χιλιοστά (2,03%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α509 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Ρ509 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ510 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ510 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 510 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε¬ 
κατρία εκατοστά (10,13 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με την Α510 αποθήκη. 


Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ511 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α511 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 511 διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα εκα¬ 
τοστά (4,80 Γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,044 χιλιο¬ 
στά (0,044%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και εβδομήντα τρία εκατοστά (0,73 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,04 χιλιοστά (0,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,87 χιλιοστά (1,87%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α518 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ511 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 511 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ510 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α512 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 512 διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (4,40 Γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,040 χιλιο¬ 
στά (0,040%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και εξήντα έξι εκατοστά (0,66 ητ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,04 χιλιοστά (0,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
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στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,71 χιλιοστά (1,71 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α514 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α513 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ512 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 512 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
(11,00 Γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά 
(0,101%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και εξήντα επτά εκατοστά (1,67 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,29 χιλιοστά (4,29%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ513 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α513 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 513 διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα πέντε 
εκατοστά (4,55 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 
χιλιοστά (0,042%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγω¬ 
νικό μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,04 χιλιοστά (0,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,79 χιλιοστά (1 ,79%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α512 αποθήκη 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ513 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 513 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
(11,00 Γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά 
(0,101 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και εξήντα επτά εκατοστά (1,67 ητ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 


γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,29 χιλιοστά (4,29%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ512 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α514 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 514 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα εκα¬ 
τοστά (4,50 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,041 χιλιο¬ 
στά (0,041 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και εξήντα οκτώ εκατοστά (0,68 ηη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,04 χιλιοστά (0,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,75 χιλιοστά (1,75%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α516 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α512 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ514 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 514 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1 ) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ516 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Α515 αποθήκη και εν μέρει με την Ρ515 θέση 
στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α515 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 515 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
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εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά 
(5,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά 
(0,047%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μη¬ 
δέν και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (0,78 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,99 χιλιοστά (1,99%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ514 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Ρ515 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ515 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 515 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με την Ρ514 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού 
εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την 
Α515 αποθήκη. 

Η με ονομασία Α516 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 516 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά 
(5,05 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά 
(0,047%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μη¬ 
δέν και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (0,78 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,99 χιλιοστά (1,99%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 


Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α514 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ516 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 516 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ514 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α517 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 517 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα 
πέντε εκατοστά (4,95 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,046 χιλιοστά (0,046%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό μηδέν και εβδομήντα έξι εκατοστά (0,76 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα ένα και 0,95 χιλιοστά (1 ,95%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α519 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α518 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 518 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (4,40 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,040 χιλιο¬ 
στά (0,040%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και εξήντα έξι εκατοστά (0,66 ητ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,04 χιλιοστά (0,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,71 χιλιοστά (1,71%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: μετηνΑ511 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α519 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α519 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 519 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε 
εκατοστά (4,35 πι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,040 
χιλιοστά (0,040%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγω¬ 
νικό μηδέν και εξήντα έξι εκατοστά (0,66 ιτι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,04 χιλιοστά (0,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ένα και 0,71 χιλιοστά (1,71%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α518 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α517 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/84/Α403- 
07/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια εννέα (509) και 
πεντακόσια δέκα (510) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο 
χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (εΐΐθίΐ: 
Η/Ι\/1),το φρεάτιο του ανελκυστήρα καιτσν κσινόχρηστσ 
χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύ¬ 
σκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβα¬ 
ση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που 
οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική 
είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εννέα (509) διαμέρισμα 
ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 
ενενήντα επτά εκατοστά (113,97 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,488 χιλιοστά (10,488%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τρία και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (173,70 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,52 χι¬ 
λιοστά (10,52%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα τριάντα εννέα και 0,51 χιλιοστά (39,51 %ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
πενήντα χιλιοστά (50,00%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο 
εισόδου του κτιρίου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και 
εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει 
με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 509 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α509 
αποθήκη και η Ρ509 θέση στάθμευσης. 

Τσ υπ' αριθμόν πεντακόσια δέκα (510) διαμέρισμα ισα- 
γείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 
εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75 ηι^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,468 χιλιοστά (10,468%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τρία και τριά¬ 
ντα επτά εκατοστά (173,37 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,50 χι¬ 
λιοστά (10,50%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα τριάντα εννέα και 0,44 χιλιοστά (39,44%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
πενήντα χιλιοστά (50,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και 
εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δι¬ 
αμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ: 
Η/Μ) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει 
με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΓΙ: Η/Μ). 

Στο υπ' αριθμόν 510 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α510 
αποθήκη και η Ρ510 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να μετά υπ'αριθμόν 14/84/Α303-08/Ισύνιας 2018 σχέδια 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια έντεκα (511), πεντακόσια δώδεκα 
(512) και πεντακόσια δεκατρία (513) διαμερίσματα, το 
μηχανολογικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυ- 
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στήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που 
αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια έντεκα (511) διαμέρισμα 
1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,12 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και εβδομήντα 
εκατοστά (158,70 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 χιλιοστά 
(9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο ενενήντα τρείς (93) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ενενήντα τέσσερα και 0,44 χιλιοστά (94,44%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα επτά χιλιοστά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 513 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με το υπ' αριθμόν 513 διαμέρισμα και εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 511 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α511 
αποθήκη και η Ρ511 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια δώδεκα (512) διαμέρισμα 
1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,12 ιτι^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και εβδομήντα 
εκατοστά (158,70 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 χιλιοστά 
(9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο ενενήντα τρείς (93) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
ενενήντα τέσσερα και 0,44 χιλιοστά (94,44%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα επτά χιλιοστά (47,00%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' 
αριθμόν 513 διαμέρισμα. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν 513 διαμέρισμα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ'αριθμόν 512 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α512 
αποθήκη και η Ρ512 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια δεκατρία (513) διαμέρισμα 
1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, 1/1/6 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (81,90 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 
0,537 χιλιοστά (7,537%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και ογδόντα τρία εκα¬ 
τοστά (124,83 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά (7,56%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εβδομήντα τρία χιλιοστά (73%ο), ψήφους στο 
κτίριο εβδομήντα τρείς (73) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εβδο¬ 
μήντα τέσσερα και 0,28 χιλιοστά (74,28%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
τριάντα έξι χιλιοστά (36,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ'αριθ- 
μόν 512 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ'αριθμόν 512 
διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εήβίΐ 
Η/Μ). 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ'αριθ- 
μόν 511 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ'αριθμόν 511 
διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ 
Η/Μ) και 

Δυτικά: εν μέρει με το υπ'αριθμόν 511 διαμέρισμα, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανο¬ 
λογικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 
512 διαμέρισμα. 

Στο υπ'αριθμόν 513 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α513 
αποθήκη και η Ρ513 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/84/Α403-09/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
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υπ' αριθμόν πεντακόσια δεκατέσσερα (514), πεντακόσια 
δεκαπέντε (515) και πεντακόσια δεκαέξι (516) διαμερί¬ 
σματα, το μηχανολογικό κενό (ϊΡιβίΐ Η/Μ), το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακο¬ 
στασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου 
και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια δεκατέσσερα (514) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, V\I^ και λσιπσύς βσηθητικσύς 
χώρσυς, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,1 2 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ακτώ και εβδσμήντα 
εκατοστά (158,70 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 χιλιοστά 
(9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο ενενήντα τρείς (93) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τρία και 0,88 χιλιοστά (103,88%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα επτά χιλιοστά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 516 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' 
αριθμόν 516 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 514 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α514 
αποθήκη και η Ρ514 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια δεκαπέντε (515) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, \Ν€ και λσιπσύς βσηθητικσύς 
χώρσυς, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,1 2 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα σκτώ και εβδσμήντα 
εκατοστά (158,70 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 χιλιοστά 
(9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο ενενήντα τρείς (93) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τρία και 0,88 χιλιοστά (103,88%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης. 


δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα επτά χιλιοστά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το 
χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ'αριθμόν 
516 διαμέρισμα. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν 516 διαμέρισμα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ'αριθμόν 515 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α515 
αποθήκη και η Ρ515 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια δεκαέξι (516) διαμέρισμα 
2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (81,90 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 
0,537 χιλιοστά (7,537%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και ογδόντα τρία εκα¬ 
τοστά (124,83 πηή, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά (7,56%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εβδομήντα τρία χιλιοστά (73%ο), ψήφους στο κτί¬ 
ριο εβδομήντα τρείς (73) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα ογδόντα 
ένα και 0,71 χιλιοστά (81,71%ο), ποσοστό συμμετοχής 
στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι 
η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 79/302,80/301 
και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα έξι χιλιοστά 
(36,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ'αριθμόν 515 
διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 515 διαμέρι¬ 
σμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ). 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 514 
διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 514 διαμέρι¬ 
σμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εΐιθίΐ Η/Μ) και 

Δυτικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 514 διαμέρισμα, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανο¬ 
λογικό κενό (εΐΐθίΐ: Η/Μ) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 
515 διαμέρισμα. 

Στο υπ' αριθμόν 516 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α516 
αποθήκη και η Ρ516 θέση στάθμευσης. 

3ος όροφος 

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα 
με το υπ'αριθμόν 14/84/Α403-1 Ο/Ιούνιος 2018 σχέδιο με 
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θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθ¬ 
μόν πεντακόσια δεκαεπτά (517), πεντακόσια δεκαακτώ 
(518) και πεντακόσια δεκαεννέα (519) διαμερίσματα, τα 
μηχανσλσγικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ), τα φρεάτισ ταυ ανελκυ¬ 
στήρα και ταν καινόχρηστα χώρα κλιμακαστασίαυ πσυ 
απατελείται από τα πλατύσκαλα σρόφαυ και τα κλιμα- 
καστάσια. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια δεκαεπτά (517) διαμέρι¬ 
σμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ΙΛ/Ο και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,12 ιτι^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και εβδομήντα 
εκατοστά (158,70 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 χιλιοστά 
(9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο ενενήντα τρείς (93) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
εκατόν δεκατρία και 0,33 χιλιοστά (113,33%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα επτά χιλιοστά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 519 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' 
αριθμόν 519 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ'αριθμόν 517 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανή¬ 
κει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση 
στάθμευσης Ρ517, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο 
του οικοδομικού τετραγώνου νότια του κτιρίου 84/403. 
Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ517 
συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 84/403. 

Ανατολικά: με την Ρ519 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη οδό Κατερίνας Θάνου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου 84/403. 

Στο υπ'αριθμόν 517 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α517 
αποθήκη και η Ρ517 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια δεκαοκτώ (518) διαμέρι¬ 
σμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 


δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσε¬ 
ρα και δώδεκα εκατοστά (104,12 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,582 χιλιοστά (9,582%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και εβδομήντα 
εκατοστά (158,70 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,61 χιλιοστά 
(9,61 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο ενενήντα τρείς (93) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
εκατόν δεκατρία και 0,33 χιλιοστά (113,33%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 79/302, 80/301 και 84/403 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
σαράντα επτά χιλιοστά (47,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το 
χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ'αριθμόν 
519 διαμέρισμα. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν 
μέρει με το υπ' αριθμόν 519 διαμέρισμα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 518 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει 
κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθ¬ 
μευσης Ρ518, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου βόρεια του κτιρίου 84/403 και 
παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Αάρα. Η οριοθετημένη 
θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ518 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Αάρα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 84/403 και 

Δυτικά: με την Ρ508 θέση στάθμευσης. 

Στο υπ'αριθμόν 518 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α518 
αποθήκη και η Ρ518 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια δεκαεννέα (519) διαμέρι¬ 
σμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και 
ενενήντα εκατοστά (81,90 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 
0,537 χιλιοστά (7,537%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και ογδόντα τρία εκα¬ 
τοστά (124,83 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά (7,56%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες. 
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ποσοστό συμμετσχής στις δαπάνες κσινσχρήστων τσυ 
κτιρίσυ εβδομήντα τρία χιλιοστά (73%ο), ψήφους στο κτί¬ 
ριο εβδομήντα τρείς (73) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσ¬ 
χής στις δαπάνες λειταυργίας τσυ ανελκυστή ρα σγδόντα 
εννέα και 0,15 χιλισστά (89,15%ο), πσσσστό συμμετσχής 
στις κσινόχρηστες δαπάνες απαχέτευσης, δεδσμένσυ ότι 
η εγκατάσταση απσχέτευσηςτων κτιρίων 79/302,80/301 
και 84/403 συνδέεται στα κεντρικό δίκτυα απαχέτευσης 
μέσω ενός καινσύ μηχανασίφωνα, τριάντα έξι χιλισστά 
(36,00%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτα χώρα τσυ αικσδσμικαύ 
τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 518 
διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 518 διαμέρι¬ 
σμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ Η/Μ). 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ'αριθμόν 517 
διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 517 διαμέρι¬ 
σμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εΐιθίΐ Η/Μ) και 

Δυτικά: εν μέρει με το υπ'αριθμόν 517 διαμέρισμα, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανο¬ 
λογικό κενό (εΐΐθίΐ: Η/Μ) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 
518 διαμέρισμα. 

Στο υπ' αριθμόν 519 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανή¬ 
κει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση 
στάθμευσης Ρ519, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο 
του οικοδομικού τετραγώνου νότια του κτιρίου 84/403. 
Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ519 
συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 84/403. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την οδό Κατερίνας Θάνου και 

Δυτικά: με την Ρ517 θέση στάθμευσης. 

Στο υπ' αριθμόν 519 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α519 
αποθήκη και η Ρ519 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/84/Α403-11/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα 
και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (ϊΙίβΕϊ Η/Μ). 
Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επί¬ 
σκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή 
του 3ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 85/306 

Το κτίριο 85/306, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 306 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με τις Ρ532 
και Ρ533 θέσεις στάθμευσης που αποτελούν παρακολου¬ 
θήματα ιδιοκτησιών του κτιρίου 86/407 που βρίσκονται 
διαμορφωμένες επί της μη εγκεκριμένης οδού (πεζόδρο- 
μο) Αντιόπης Μελιδώνη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 86/407. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου βρίσκονται διαμορφωμένες κοινόχρηστες 
θέσεις στάθμευσης επί της μη εγκεκριμένης οδού (πε- 
ζόδρομο) Γεωργίας Αάρα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου βρίσκεται ο υπόγειος υποσταθμός της ΔΕΗ 
4.4/ΦΘ-204 και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/85/Α306- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α520, Α521, Α522, 
Α523, Α524 και Α525, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ520, Ρ521, Ρ522, Ρ523, Ρ524 και Ρ525, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α520 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 520 διαμέρισμα του ισογείου, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40 ιτιή, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
οκτώ εκατοστά (0,98 ητή, ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,83 χιλιοστά 
(4,83%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ521 θέση στάθμευσης. 

Νότια: μετην Α521 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ520 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 520 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πηή, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 πιή, 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
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χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,52 χιλιοστά (8,52%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ521 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α521 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 521 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατο¬ 
στά (5,45 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά 
(0,051 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84 ιη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,15 χιλιοστά (4,15%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α520 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Ρ521 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την 
Ρ522 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με την Α522 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ521 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 521 διαμέρισμα 
του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
ογδόντα εκατοστά (10,80 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,099 χιλιοστά (0,099%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 ιη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (8,14%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ520 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ522 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Α520 αποθήκη και εν μέρει μετηνΑ521 αποθήκη. 

Η με ονομασία Α522 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 522 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκα¬ 
τοστά (6,45 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιο¬ 
στά (0,060%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99 ιη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 


δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,90 χιλιοστά (4,90%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: μετηνΑ521 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Ρ522 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ522 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 522 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
τριάντα πέντε εκατοστά (10,35 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εννέα εκατοστά 
(1,59 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,84 χιλιοστά (7,84%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ521 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εΐΐθίΐ: Η/Μ) και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
μετην Α521 αποθήκη και εν μέρει μετην Α522 αποθήκη. 

Η με ονομασία Α523 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 523 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά 
(6,40 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιο¬ 
στά (0,059%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98 ιη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,83 χιλιοστά (4,83%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Ρ523 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με την Α524 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ523 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 523 διαμέρισμα του 
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1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
τριάντα πέντε εκατοστά (10,35 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εννέα εκατοστά 
(1,59 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,84 χιλιοστά (7,84%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ524 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την αποθήκη Α523 και εν μέρει με την αποθήκη Α524. 

Η με ονομασία Α524 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 524 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκα¬ 
τοστά (5,70 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,31 χιλιοστά (4,31 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α523 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με τη Ρ523 θέση στάθμευσης και εν μέρει με τη 
Ρ524 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με την Α525 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ524 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 524 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
ογδόντα εκατοστά (10,80 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,099 χιλιοστά (0,099%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1 ,64 ιη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,1 4 χιλιοστά (8,14%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με τη Ρ523 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με τη Ρ525 θέση στάθμευσης και 


Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την αποθήκη Α524 και εν μέρει με την αποθήκη Α525. 

Η με ονομασία Α525 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 525 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά 
(6,50 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά 
(0,060%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μη¬ 
δέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99 πη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,90 χιλιοστά (4,90%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α524 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τη Ρ524 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ525 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 525 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,52 χιλιοστά (8,52%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ524 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/85/Α306- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», 
περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι (520) 
και πεντακόσια είκοσι ένα (521) διαμερίσματα, τον κοι¬ 
νόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια είκοσι (520) διαμέρισμα 
ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια. 
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κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριά¬ 
ντα εκατοστά (101,30 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 
0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα εννέα 
εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 χιλιοστά 
(9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα 
(9,00) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά 
(57,69%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δι¬ 
αμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΕϊ 
Η/Μ) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 521 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει 
με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 520 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α520 
αποθήκη και η Ρ520 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι ένα (521) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 χι¬ 
λιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα (9,00) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά 
(57,69%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισό¬ 
δου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί¬ 
σματος και εν μέρει με το 520 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη και 


Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με 
ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

Στο υπ'αριθμόν 521 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α521 
αποθήκη και η Ρ521 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/85/Α306-07/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι δύο (522) και πεντα¬ 
κόσια είκοσι τρία (523) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (ϊΐΐθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια είκοσι δύο (522) διαμέρι¬ 
σμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 χι¬ 
λιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα (9,00) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 
χιλιοστά (192,31 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυ- 
παίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεά¬ 
τιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν 
μέρει με το μηχανολογικό κενό (εΐΐθίΐ Η/Μ) και εν μέρει 
με το 523 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώ¬ 
στη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 522 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α522 
αποθήκη και η Ρ522 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι τρία (523) διαμέρι¬ 
σμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
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δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 χι¬ 
λιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα (9,00) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 
χιλιοστά (192,31 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον υπαί¬ 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί¬ 
σματος και εν μέρει με το 522 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώ¬ 
στη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 523 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α523 
αποθήκη και η Ρ523 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/85/Α306-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι τέσσερα (524) και πεντα¬ 
κόσια είκοσι πέντε (525) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι τέσσερα (524) δια¬ 
μέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70 γπ^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου εννέα και 0,451 χιλιοστά (9,451 %ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 
πενήντα τρία εκατοστά (156,53 ιη^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,48 
χιλιοστά (9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά 
(165%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά 
(211,54%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον υπαί¬ 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο 
του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστα¬ 


σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν 
μέρει με το μηχανολογικό κενό (ϊΙίβΕϊ Η/Μ) και εν μέρει 
με το 525 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώ¬ 
στη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 524 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α524 
αποθήκη και η Ρ524 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια είκοσι πέντε (525) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο 
και εβδομήντα εκατοστά (102,70 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,451 χιλιοστά (9,451%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και πενήντα 
τρία εκατοστά (156,53 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,48 
χιλιοστά (9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά 
(165%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά 
(211,54%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον υπαί¬ 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί¬ 
σματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 524 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει υπαίθριους χώρους και εξώστη 
και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 525 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α525 
αποθήκη και η Ρ525 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/85/Α306-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα 
του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα 
και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (ϊΙίβΗ Η/Μ). 
Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επί¬ 
σκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή 
του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 86/407 

Το κτίριο 86/407, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνα¬ 
κες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο 
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τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1 ο 
όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Αντιόπης Μελιδώνη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 87/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο του καταστήματος Κ7 
και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ532 και 
Ρ533 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακο¬ 
λουθήματα ιδιοκτησιών του κτιρίου 86/407 καθώς και 
η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν 
αυτού εν μέρει με το κτίριο 85/306. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/86/Α407- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α526, Α527, Α528, 
Α529, Α530, Α531, Α532 και Α533, τις θέσεις στάθμευσης 
με ονομασία Ρ526, Ρ527, Ρ528, Ρ529, Ρ530 και Ρ531, κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το 
φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του 
κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο 
ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης 
στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α526 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 526 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά 
(6,40 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιο¬ 
στά (0,059%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98 ιτι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με τηνΑ527 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ526 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 526 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,1 04 χιλιοστά (0,1 04%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 


σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,1 5%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ527 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α527 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 527 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα πέντε 
εκατοστά (5,55 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 
χιλιοστά (0,052%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρσ τετραγω¬ 
νικό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α528 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α526 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ527 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 527 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατσστά (11,25 πη^), πσσσστό συνιδισκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,1 04 χιλιοστά (0,1 04%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσινσχρήστων ταυ κτιρίσυ ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα πέντε και 0,15 χιλιαστά (5,1 5%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ528 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ526 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α528 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 528 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε 
εκατοστά (5,45 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,05 1 
χιλιοστά (0,051 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετρα¬ 
γωνικό μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσινσχρήστων τσυ κτιρίσυ ένα 
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χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, πσ- 
σσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα δύα και 0,51 χιλιαστά (2,51 %ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α532 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α527 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ528 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 528 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστά (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1 ) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ527 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α529 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 529 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατο¬ 
στά (5,60 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α530 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α533 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ529 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 529 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ιτι^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες. 


ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,1 5%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ530 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α530 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 530 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατο¬ 
στά (5,60 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα 
δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α531 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α529 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ530 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 530 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστά (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ531 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ529 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α531 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 531 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά 
(6,30 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ιτι^), ποσοστό κοι- 
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νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α530 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ531 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 531 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1 ) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15%ο), και 
συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ530 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α532 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 532 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά 
(6,20 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά 
(0,057%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,83 χιλιοστά (2,83%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α528 αποθήκη. 

Η με ονομασία Α533 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 533 διαμέρισμα του 3ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά 
(6,40 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 


του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιο¬ 
στά (0,059%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α529 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/86/Α407- 
07/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι έξι (526) 
και πεντακόσια είκοσι επτά (527) διαμερίσματα, τον κοι¬ 
νόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια είκοσι έξι (526) διαμέρισμα 
ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πε¬ 
νήντα πέντε εκατοστά (110,55 πη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (138,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ 
(138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 
χιλιοστά (39,38%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με το κτίριο 87/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(ίήθΓΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 526 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α526 
αποθήκη και η Ρ526 θέση στάθμευσης. 
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Το υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι επτά (527) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ΙΛ/Ο και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και οκτώ εκατοστά (111,08 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 
0,222 χιλιοστά (1 0,222%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα εκατο¬ 
στά (1 69,30 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (1 0,25%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (1 39,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (1 39) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,57 χιλιοστά (39,57%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου 
του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 527 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α527 
αποθήκη και η Ρ527 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/86/Α407-08/ Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι οκτώ (528) και πεντα¬ 
κόσια είκοσι εννέα (529) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εΙΐΒίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια είκοσι οκτώ (528) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία 
και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 πη^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,624 χιλιοστά (8,624%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα 
τρία εκατοστά (142,83 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά 
(8,65%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 


Ανατολικά: με το κτίριο 87/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαί- 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 528 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α528 
αποθήκη και η Ρ528 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια είκοσι εννέα (529) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσ¬ 
σερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42 ιη^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου οκτώ και 0,689 χιλιοστά (8,689%ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και 
ενενήντα ένα εκατοστά (143,91 ητ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,72 
χιλιοστά (8,72%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά 
(118,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλι¬ 
οστά (132,08%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 529 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α529 
αποθήκη και η Ρ529 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/86/Α407-09/ Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα (530) και πεντακό¬ 
σια τριάντα ένα (531) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εΙΐΒίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα (530) διαμέρισμα 
2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδο¬ 
μήντα ένα εκατοστά (93,71 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 
0,624 χιλιοστά (8,624%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα τρία εκα¬ 
τοστά (142,83 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με το κτίριο 87/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαί- 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 530 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α530 
αποθήκη και η Ρ530 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα ένα (531) διαμέ¬ 
ρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσ¬ 
σερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42 ιη^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου οκτώ και 0,689 χιλιοστά (8,689%ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και 
ενενήντα ένα εκατοστά (143,91 ητ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,72 
χιλιοστά (8,72%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά 
(118,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,29 
χιλιοστά (145,29%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ'αριθμόν 531 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α531 
αποθήκη και η Ρ531 θέση στάθμευσης. 

3ος όροφος 

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα 
με το υπ' αριθμόν 14/86/Α407-10/ Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια τριάντα δύο (532) και πεντακόσια 


τριάντα τρία (533) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό 
(εΐιπίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοι¬ 
νόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα δύο (532) διαμέ¬ 
ρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία 
και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 ιτι^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,624 χιλιοστά (8,624%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα 
τρία εκατοστά (142,83 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά 
(8,65%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στιςχίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,67 χιλιοστά 
(155,67%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με κτίριο 87/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαί- 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ'αριθμόν 532 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει 
κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθ¬ 
μευσης Ρ532, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 86/407 και 
παρά τον πεζόδρομο Αντιόπης Μελιδώνη. Η οριοθετη- 
μένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ532 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη. 

Ανατολικά: με την Ρ533 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 85/306 και 

Δυτικά: με κοινόχρηστη θέση στάθμευσης. 

Στο υπ' αριθμόν 532 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α532 
αποθήκη και η Ρ532 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια τριάντατρία (533) διαμέρι¬ 
σμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και 
σαράντα εκατοστά (96,40 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 
0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (1 46,92 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά (8,90%ο), 
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ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν είκοσι μία (121) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα και 0,14 χιλιοστά (160,14%ο), και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ'αριθμόν 533 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει 
κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθ¬ 
μευσης Ρ533, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 86/407 και 
παρά τον πεζόδρομο Αντιόπης Μελιδώνη. Η οριοθετη- 
μένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ533 συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 85/306 και 

Δυτικά: με την Ρ532 θέση στάθμευσης. 

Στο υπ' αριθμόν 533 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α533 
αποθήκη και η Ρ533 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/86/Α407-11/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα 
και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήθίΐ Η/Μ). 
Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω 
θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται 
στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 87/308 

Το κτίριο 87/308, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 308 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης 


στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το 
κτίριο 88/306. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου στον οποίο βρίσκεται η παιδική χαρά ΠΧ5 και 

Δυτικά: με το κτίριο 86/407. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/87/Α308- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α534, Α535, Α536, 
Α537, Α538 και Α539, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ534, Ρ535, Ρ536, Ρ537, Ρ538 και Ρ539, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α534 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 534 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά 
(7,80 ηη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά 
(0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,21 χιλιοστά (5,21 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου άπου βρίσκεται η ράμπα πράσβασης στο υπάγειο 
του κτιρίου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α535 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ534 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 534 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ535 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α535 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 535 διαμέρισμα του ισο- 
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γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δέκα εκατοστά 
(8,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά 
(0,075%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρσ τετραγωνικό ένα 
και είκασι τέσσερα εκαταστά (1,24 ηι^), πασαστό καινα- 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφσυς στσ σικσδσμικό τετρά- 
γωνσ μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις 
δαπάνες κσιναχρήστων ταυ κτιρίσυ ένα χιλισστό (1 %ο), 
ψήφσυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πασαστό συμμε¬ 
τσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελκυστήρα πέντε 
και 0,41 χιλισστά (5,41 %ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α534 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α536 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ535 θέση στάθμευσης ταυ υπαγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στσ υπ'αριθμόν 535 διαμέρισμα ταυ 
ισσγείσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (1 1 ,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέταυ επί ταυ σικαδσμικσύ τετραγώνσυ μηδέν 
και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρσ 
τετραγωνικό ένα και εβδσμήντα δύσ εκαταστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κσιναχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφαυς στσ 
σικσδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφσυς στσ κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πσ- 
σαστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,55 χιλισστά (7,55%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστσ χώρα. 

Αναταλικά: με την Ρ534 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ σικαδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ και 

Δυτικά: με την Ρ536 θέση στάθμευσης. 

Η με αναμασία Α536 απαθήκη ταυ υπαγείαυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 536 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα πέντε 
εκατοστά (7,75 γπ^), πασαστό συνιδιακτησίας εξ αδιαι- 
ρέτσυ επί ταυ σικαδσμικσύ τετραγώνσυ μηδέν και 0,072 
χιλισστά (0,072%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικό ένα και δεκαεννέα εκαταστά (1,19 γπ^), πασαστό 
κσιναχρήστων δαπανών στσ σικσδσμικό τετράγωνα μη¬ 
δέν και 0,07 χιλισστά (0,07%ο), ψήφαυς στα σικσδσμικό 
τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό συμμετσχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελκυστήρα 
πέντε και 0,21 χιλισστά (5,21%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α535 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 


Η με ονομασία Ρ536 θέση στάθμευσης ταυ υπαγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στσ υπ'αριθμόν 536 διαμέρισμα ταυ 
1 συ σρόφαυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκασι πέντε εκαταστά (11,25 ητ^), πασαστό συνιδια- 
κτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ σικσδσμικαύ τετραγώνσυ 
μηδέν και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιπ^), πασαστό κσιναχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φαυς στα σικσδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, 
πασαστό συμμετσχής στις δαπάνες κσιναχρήστων ταυ 
κτιρίσυ δύσ χιλισστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) 
στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειταυρ- 
γίας ταυ ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλισστά (7,55%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστσ χώρα. 

Αναταλικά: με την Ρ535 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ σικαδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ και 

Δυτικά: με καινόχρηστσ χώρα και πέραν αυτσύ με ταν 
χώρα ταυ κλιμακαστασίσυ. 

Η με αναμασία Α537 απαθήκη ταυ υπαγείαυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 537 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατο¬ 
στά (7,80 πι^), ποσσστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά 
(0,072%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετραγωνικό ένα 
και δεκαεννέα εκαταστά (1,19 ηι^), πασαστό κσιναχρή- 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφαυς στα σικσδσμικό τετρά¬ 
γωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό συμμετσχής στις 
δαπάνες κσιναχρήστων ταυ κτιρίσυ ένα χιλισστό (1 %ο), 
ψήφαυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πασαστό συμμε¬ 
τσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελκυστήρα πέντε 
και 0,21 χιλισστά (5,21 %ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α538 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ537 θέση στάθμευσης ταυ υπαγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στσ υπ'αριθμόν 537 διαμέρισμα ταυ 
1 συ σρόφαυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκασι πέντε εκαταστά (11,25 ητ^), πσσσστό συνιδια- 
κτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ σικσδσμικαύ τετραγώνσυ 
μηδέν και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιτι^), ποσοστό κσιναχρήστων δαπανών στα αικα- 
δσμικό τετράγωνα μηδέν και 0,10 χιλισστά (0,10%ο), ψή¬ 
φαυς στα σικσδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, 
πασαστό συμμετσχής στις δαπάνες κσιναχρήστων ταυ 
κτιρίσυ δύσ χιλισστά (2%ο), ψήφσυς στσ κτίρια δύσ (2) 
στις χίλιες, πασαστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυρ- 
γίας ταυ ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλισστά (7,55%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστσ χώρα. 




Τεύχος Β'5504/10.12.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


65039 


Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ538 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α538 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 538 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δέκα εκατοστά 
(8,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά 
(0,075%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και είκοσι τέσσερα εκατοστά (1,24 γπ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,41 χιλιοστά (5,41 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α537 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Α539 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ538 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 538 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ537 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Ρ539 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α539 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 539 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατο¬ 
στά (7,80 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά 
(0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,21 χιλιοστά (5,21 %ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α538 αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ539 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 539 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ιτι^) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,1 0%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ538 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/87/Α308- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ'αριθμόν πεντακόσια τριάντα τέσσερα 
(534) και πεντακόσια τριάντα πέντε (535) διαμερίσματα, 
τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανο¬ 
λογικό κενό (ίάθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) δια¬ 
μέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και οκτώ εκατοστά (111 ,08 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 
0,222 χιλιοστά (1 0,222%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα εκατο¬ 
στά (1 69,30 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (1 0,25%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 ,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα μία (171) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 
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Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσσδας 
του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρί¬ 
ου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 534 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α534 
αποθήκη και η Ρ534 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα πέντε (535) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 πη^), ποσοστά συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιο¬ 
στά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα 
μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χι¬ 
λιοστά (57,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η εί¬ 
σοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: με το κτίριο 86/407. 

Στο υπ' αριθμόν 535 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α535 
αποθήκη και η Ρ535 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/87/Α308-07/ Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα έξι (536) και πεντακό¬ 
σια τριάντα επτά (537) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εΗθίΙ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινάχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια τριάντα έξι (536) διαμέ¬ 
ρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και σαράντα εκατοστά (96,40 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατάν σαράντα έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (146,92 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 


νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά 
(8,90%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα 
(149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα εννέα και 
0,16 χιλιοστά (179,16%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 536 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α536 
αποθήκη και η Ρ536 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια τριάντα επτά (537) διαμέρι¬ 
σμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 ηη^), ποσοστά συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιο¬ 
στά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα 
μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια πέντε και 0,45 
χιλιοστά (205,45%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (ίΙιΒίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ¬ 
κυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: με το κτίριο 86/407. 

Στο υπ' αριθμόν 537 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α537 
αποθήκη και η Ρ537 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/87/Α308-08/ Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ'αριθμόν πεντακάσια τριάντα οκτώ (538) και πεντακό¬ 
σια τριάντα εννέα (539) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
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κενό (ϊΙΐΒίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια τριάντα οκτώ (538) διαμέ¬ 
ρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και σαράντα εκατοστά (96,40 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (146,92 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά 
(8,90%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα 
(149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα επτά και 
0,06 χιλιοστά (197,06%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 538 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α538 
αποθήκη και η Ρ538 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια τριάντα εννέα (539) δια¬ 
μέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 ιη^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα 
οκτώ και σαράντα εννέα εκατοστά (168,49 ιη^), ποσο¬ 
στό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο 
δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομι¬ 
κό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
εβδομήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια 
είκοσι πέντε και 0,99 χιλιοστά (225,99%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εΙΐΒίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ¬ 
κυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 


Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη 
και 

Δυτικά: με το κτίριο 86/407. 

Στο υπ' αριθμόν 539 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α539 
αποθήκη και η Ρ539 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/87/Α308-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή¬ 
ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήβίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνε¬ 
ται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία 
βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 88/306 

Το κτίριο 88/306, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 306 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με κοι¬ 
νόχρηστες θέσεις στάθμευσης επί της μη εγκεκριμένης 
οδού (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού εν μέρει με κοινόχρηστες θέσεις 
στάθμευσης επί της μη εγκεκριμένης οδού (πεζόδρομο) 
Γεωργίας Αάρα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου στον οποίο βρίσκεται η παιδική χαρά ΠΧ5 και πέραν 
αυτού εν μέρει με το κτίριο 87/308. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/88/Α306- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α540, Α541, Α542, 
Α543, Α544 και Α545, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ540, Ρ541, Ρ542, Ρ543, Ρ544 και Ρ545, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α540 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 540 διαμέρισμα του ισογείου, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40 γπ^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
οκτώ εκατοστά (0,98 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα- 
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νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστή ρα τέσσερα και 0,80 χιλιοστά 
(4,80%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α541 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ541 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ540 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 540 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (1 1 ,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,47 χιλιοστά (8,47%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με την Ρ541 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α541 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 541 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατοστά 
(6,65 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά 
(0,062%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τρία εκατοστά (1,03 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιο¬ 
στά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), ψήφους 
στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,02 
χιλιοστά (5,02%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α540 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α542 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ541 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ542 
θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ541 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 541 διαμέρισμα 
του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 


ογδόντα εκατοστά (10,80 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,099 χιλιοστά (0,099%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 ιη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ540 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Α540 αποθήκη και εν μέρει με την Α541 
αποθήκη. 

Νότια: με την Ρ542 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α542 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 542 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά 
(6,20 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά 
(0,057%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,65 χιλιοστά (4,65%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α541 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ542 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ542 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 542 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
τριάντα πέντε εκατοστά (10,35 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εννέα εκατοστά 
(1,59 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,80 χιλιοστά (7,80%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ541 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Α541 αποθήκη και εν μέρει με την Α542 
αποθήκη. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
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του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εΐιθίΐ: Η/Μ) και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α543 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 543 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά 
(6,30 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ητ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,72 χιλιοστά (4,72%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α544 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ543 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ543 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 543 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
τριάντα πέντε εκατοστά (10,35 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα εννέα εκατοστά 
(1,59 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,80 χιλιοστά (7,80%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την αποθήκη Α543 και εν μέρει με την αποθήκη 
Α544. 

Νότια: με την Ρ544 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α544 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 544 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκα¬ 
τοστά (5,70 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλι¬ 
οστά (0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνι¬ 
κό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 


στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα 
τέσσερα και 0,27 χιλιοστά (4,27%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α543 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α545 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με τη Ρ543 θέση στάθμευσης και εν μέρει με τη Ρ544 
θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ544 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 544 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
ογδόντα εκατοστά (10,80 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,099 χιλιοστά (0,099%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με τη Ρ543 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την αποθήκη Α544 και εν μέρει με την αποθήκη 
Α545. 

Νότια: με τη Ρ545 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α545 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 545 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατο¬ 
στά (6,25 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ητ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή ρα τέσσερα 
και 0,72 χιλιοστά (4,72%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α544 αποθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη 
Ρ544 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ545 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 545 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
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μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,47 χιλιοστά (8,47%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ544 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/88/Α306- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα (540) 
και πεντακόσια σαράντα ένα (541) διαμερίσματα, τον 
κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια σαράντα (540) διαμέρισμα 
ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, 1/1/6 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα 
εκατοστά (101,30 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,322 
χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα εννέα εκατο¬ 
στά (154,39 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 χιλιοστά (9,35%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθ¬ 
μόν 541 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαί- 
θριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 540 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α540 
αποθήκη και η Ρ540 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα ένα (541) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 


δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, 1/1/6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 
χιλιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά 
(162%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά 
(57,69%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει 
με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισό¬ 
δου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει 
με το μηχανολογικό κενό (εήΒίΙ: Η/Μ), εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το 540 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Στο υπ'αριθμόν 541 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α541 
αποθήκη και η Ρ541 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/88/Α306-07/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια σαράντα δύο (542) και πεντακό¬ 
σια σαράντα τρία (543) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εΐΐθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια σαράντα δύο (542) διαμέρι¬ 
σμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, 1/1/6 και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο 
και εβδομήντα εκατοστά (1 02,70 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,45 1 χιλιοστά (9,45 1 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και πενήντα τρία 
εκατοστά (156,53 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,48 χιλιοστά 
(9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,63 χιλιοστά 
(1 93,63%ο), και συνορεύει: 
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Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσαδαςταυ διαμερίσματας και εν μέρει με τσ υπ'αριθ¬ 
μόν 543 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, 
εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμα¬ 
κοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαί- 
θριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 542 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α542 
αποθήκη και η Ρ542 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα τρία (543) δια¬ 
μέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
ένα και τριάντα εκατοστά (101,30 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 
χιλιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ- 
γίαςτου ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,99 χιλιοστά 
(190,99%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με 
εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισό¬ 
δου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει 
με το μηχανολογικό κενό (ϊήαίΐ Η/Μ), εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ'αριθμόν 542 
διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 543 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α543 
αποθήκη και η Ρ543 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/88/Α306-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544) και 
πεντακόσια σαράντα πέντε (545) διαμερίσματα, το μηχα¬ 
νολογικό κενό (εήβίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που απο- 
τελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο 
και το αρχιτεκτονικό κενό. 


Το υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544) 
διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70 ιτι^), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου εννέα και 0,45 1 χιλιοστά (9,45 1 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι 
και πενήντα τρία εκατοστά (1 56,53 ιη^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα 
και 0,48 χιλιοστά (9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε 
χιλιοστά (1 65%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέ¬ 
ντε (1 65) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 
χιλιοστά (211 ,54%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ'αριθ¬ 
μόν 545 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, 
εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμα¬ 
κοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαί- 
θριο χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 544 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α544 
αποθήκη και η Ρ544 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα πέντε (545) δια¬ 
μέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ν\Ι€ και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70 γπ^), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου εννέα και 0,451 χιλιοστά (9,451 %ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 
πενήντα τρία εκατοστά (156,53 ιη^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,48 
χιλιοστά (9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά 
(165%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά 
(21 1,54%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με 
εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισό¬ 
δου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει 
με το μηχανολογικό κενό (ϊήαίΐ Η/Μ), εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
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του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 544 
διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 545 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α545 
αποθήκη και η Ρ545 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/88/Α306-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα 
του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα 
και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήθίΐ Η/Μ). 
Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επί¬ 
σκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή 
του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 89/308 

Το κτίριο 89/308, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 308 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 92/302. 

Ανατολικά: με το κτίριο 90/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτί¬ 
ριο 91/206. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/89/Α308- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α546, Α547, Α548, 
Α549, Α550 και Α551, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ546, Ρ547, Ρ548, Ρ549, Ρ550 και Ρ551, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α546 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 546 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά 
(7,80 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά 
(0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο). 


ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,21 χιλιοστά (5,21 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Α547 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου. 

Η με ονομασία Ρ546 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 546 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (1 1 ,25 πη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ιη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Α547 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α547 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 547 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δέκα εκατοστά 
(8,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά 
(0,075%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και είκοσι τέσσερα εκατοστά (1,24 γπ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,41 χιλιοστά (5,41 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Α548 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α546 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ547 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 547 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (1 1 ,25 πη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ιπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
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οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσινσχρήστων τσυ κτιρίσυ δύσ 
χιλισστά (2%ο), ψήφσυς στσ κτίρισ δύσ (2) στις χίλιες, πσ- 
σσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,55 χιλισστά (7,55%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ548 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ546 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α548 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 548 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα πέντε 
εκατοστά (7,75 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 
χιλιοστά (0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετρα¬ 
γωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 ιτι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
πέντε και 0,21 χιλιοστά (5,21 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α547 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ548 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 548 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ547 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α549 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 549 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατο¬ 
στά (7,80 ΠΊ^), ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά 
(0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 


και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,21 χιλιοστά (5,21%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Α550 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ549 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 549 διαμέρισμα του 
1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιτι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,1 0%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ550 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α550 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 550 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δέκα εκατοστά 
(8,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά 
(0,075%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και είκοσι τέσσερα εκατοστά (1,24 ητ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,41 χιλιοστά (5,41 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Α551 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α549 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ550 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 550 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
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κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ551 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ549 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α551 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 551 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατο¬ 
στά (7,80 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά 
(0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 γπ^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,21 χιλιοστά (5,21 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α550 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ551 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 551 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 γπ^) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ550 θέση στάθμευσης. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/89/Α308- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 


ριλαμβάνει τα υπ'αριθμόν πεντακόσια σαράντα έξι (546) 
και πεντακόσια σαράντα επτά (547) διαμερίσματα, τον 
κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εΙΐΒίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα έξι (546) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ν\Ι€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και οκτώ εκατοστά (111,08 πι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 
0,222 χιλιοστά (10,222%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα εκατο¬ 
στά (169,30 Γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (10,25%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα μία (171) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες απο¬ 
χέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης 
των κτιρίων 89/308, 90/308 και 94/206 συνδέεται στο 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχα- 
νοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά (66,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου 
του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 546 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α546 
αποθήκη και η Ρ546 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια σαράντα επτά (547) δια¬ 
μέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 πη^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδο¬ 
μήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά 
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και 0,55 χιλιοστά (57,55%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά 
(66,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 90/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(5ΐΐ3ίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 547 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α547 
αποθήκη και η Ρ547 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/89/Α308-07/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια σαράντα οκτώ (548) και πεντακόσια 
σαράντα εννέα (549) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εήβίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια σαράντα οκτώ (548) δια¬ 
μέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι 
και σαράντα εκατοστά (96,40 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (146,92 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά 
(8,90%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα 
(149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα εννέα 
και 0,16 χιλιοστά (179,16%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα επτά χιλιοστά 
(57,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 


Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 548 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α548 
αποθήκη και η Ρ548 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια σαράντα εννέα (549) δια¬ 
μέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (1 10,55 ιη^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα 
οκτώ και σαράντα εννέα εκατοστά (168,49 ιτι^), ποσο¬ 
στό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο 
δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομι¬ 
κό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
εβδομήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια 
πέντε και 0,45 χιλιοστά (205,45%ο), ποσοστό συμμετοχής 
στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι 
η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά 
(66,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 90/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(ϊΙίβΗ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο 
χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 549 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α549 
αποθήκη και η Ρ549 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/89/Α308-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα (550) και πεντακό¬ 
σια πενήντα ένα (551) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (5ΐΊ3ίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια πενήντα (550) διαμέρισμα 
2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σα¬ 
ράντα εκατοστά (96,40 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (146,92 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα- 
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νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά 
(8,90%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα 
(149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα επτά 
και 0,06 χιλιοστά (197,06%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα επτά χιλιοστά 
(57,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 550 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α550 
αποθήκη και η Ρ550 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια πενήντα ένα (551) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, ν\Ι€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα 
και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 πι^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιο¬ 
στά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα 
μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια είκοσι πέντε 
και 0,99 χιλιοστά (225,99%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά 
(66,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 90/308. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(ϊΙίβΕϊ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα 
και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο 
χώρο εισόδου του κτιρίου. 


Στο υπ'αριθμόν 551 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α551 
αποθήκη και η Ρ551 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/89/Α308-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή¬ 
ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήβίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνε¬ 
ται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία 
βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 90/308 

Το κτίριο 90/308, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 308 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 93/301. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης 
στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το 
κτίριο 94/206. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας 
κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη και 

Δυτικά: με το κτίριο 89/308. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/90/Α308- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α552, Α553, Α554, 
Α555, Α556 και Α557, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ552, Ρ553, Ρ554, Ρ555, Ρ556 και Ρ557, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α552 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 552 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά 
(7,70 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,071 χιλιοστά 
(0,071 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18 ιη^), ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε 
και 0,05 χιλιοστά (5,05%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 
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Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α553 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ552 θέση στάθμευσης τσυ υπσγείσυ, 
η σπσίααντιστσιχείστσ υπ'αριθμόν 552 διαμέρισμα τσυ 
ισσγείσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί- 
κασι πέντε εκαταστά (11,25 πη^),πασαστό συνιδιακτησίας 
εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν 
και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και εβδσμήντα δύσ εκαταστά (1,72 ιτι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφαυς στα 
σικαδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό 
συμμεταχής στις δαπάνες καιναχρήστων ταυ κτιρίαυ δύσ 
χιλισστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) στις χίλιες, πσ- 
σαστό συμμεταχής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,42 χιλισστά (7,42%ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ553 θέση στάθμευσης. 

Η με ανσμασία Α553 απαθήκη ταυ υπσγείσυ, η απαία 
αντισταιχεί στα υπ' αριθμόν 553 διαμέρισμα ταυ ισαγεί- 
αυ, απατελαύμενη από έναν (1) ενιαία χώρα, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά ακτώ και εβδσμήντα εκαταστά 
(8,70 πη^), ποσοστό συνιδιακτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,080 χιλιοστά 
(0,080%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετραγωνικό ένα 
και τριάντα δύσ εκαταστά (1,32 ητ^), πσσσστό κσιναχρή- 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,08 χιλιοστά (0,08%ο), ψήφαυς στα αικαδαμικό τετρά¬ 
γωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό συμμεταχής στις 
δαπάνες καιναχρήστων ταυ κτιρίαυ ένα χιλισστά (1%ο), 
ψήφαυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πασαστό συμμε- 
τσχής στις δαπάνες λειταυργίας τσυ ανελκυστήρα πέντε 
και 0,71 χιλισστά (5,71 %ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστσ χώρα. 

Αναταλικά: με την Α552 απαθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα τσυ αικαδαμικαύ τετραγώ- 
νσυ και 

Δυτικά: με την Α554 απαθήκη. 

Η με ανσμασία Ρ553 θέση στάθμευσης τσυ υπσγείσυ, 
η σπσίααντιστσιχείστσ υπ'αριθμόν 553 διαμέρισμα τσυ 
ισσγείσυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί- 
κασι πέντε εκαταστά (11,25 πι^), πασαστό συνιδιακτησίας 
εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν 
και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και εβδσμήντα δύσ εκαταστά (1,72 ιτι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφαυς στα 
σικαδσμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό 
συμμεταχής στις δαπάνες καιναχρήστων ταυ κτιρίαυ δύσ 
χιλισστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) στις χίλιες, πσ- 
σαστό συμμεταχής στις δαπάνες λειταυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,42 χιλισστά (7,42%ο), και συναρεύει: 


Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ552 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με καινόχρηστσ χώρα και 

Δυτικά: με την Ρ554 θέση στάθμευσης. 

Η με ανσμασία Α554 απαθήκη ταυ υπσγείσυ, η σπαία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 554 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα πέντε 
εκατοστά (8,35 ιη^), πσσοστό συνιδιακτησίας εξ αδιαι- 
ρέτσυ επί τσυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν και 0,077 
χιλισστά (0,077%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικό ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28 ητ^), ποσοστό 
καιναχρήστων δαπανών στα σικαδσμικό τετράγωνα μη¬ 
δέν και 0,08 χιλισστά (0,08%ο), ψήφαυς στα σικαδσμικό 
τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πασαστό συμμεταχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμεταχής στις δαπάνες λειταυργίας τσυ ανελκυστή ρα 
πέντε και 0,51 χιλισστά (5,51 %ο), και συναρεύει: 

Βόρεια: με καινόχρηστσ χώρα. 

Αναταλικά: με την Α553 απαθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτα χώρα ταυ αικαδαμικαύ τετραγώ¬ 
ναυ και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ554 θέση στάθμευσης ταυ υπσγείσυ, 
η σπαία αντισταιχεί στα υπ' αριθμόν 554 διαμέρισμα τσυ 
1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκαταστά (11,25 γπ^), πασαστό συνιδια- 
κτησίας εξ αδιαιρέταυ επί ταυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ 
μηδέν και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φαυς στα αικαδαμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, 
πσσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων τσυ 
κτιρίαυ δύσ χιλισστά (2%ο), ψήφαυς στα κτίρια δύσ (2) 
στις χίλιες, πασαστό συμμεταχής στις δαπάνες λειτσυρ- 
γίας ταυ ανελκυστήρα επτά και 0,42 χιλισστά (7,42%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ553 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με καινόχρηστσ χώρα και 

Δυτικά: με καινόχρηστσ χώρα και πέραν αυταύ με ταν 
χώρα ταυ κλιμακσστασίαυ. 

Η με ανσμασία Α555 απαθήκη τσυ υπσγείσυ, η σπαία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 555 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα πέντε 
εκατοστά (7,75 ιη^), ποσοστό συνιδιακτησίας εξ αδιαι- 
ρέταυ επί τσυ αικαδαμικαύ τετραγώναυ μηδέν και 0,072 
χιλιοστά (0,072%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετρα¬ 
γωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 γπ^), πσσσστό 
καιναχρήστων δαπανών στα σικαδσμικό τετράγωνα μη¬ 
δέν και 0,07 χιλισστά (0,07%ο), ψήφαυς στα σικαδσμικό 
τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό συμμεταχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
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(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνεςλειτσυργίαςτσυ ανελκυστήρα 
πέντε και 0,1 2 χιλιοστά (5,1 2%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α556 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ555 θέση στάθμευσης τσυ υπσγείσυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στσ υπ'αριθμόν 555 διαμέρισμα τσυ 
1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ητ^), ποσοστό συνιδισ- 
κτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί τσυ σικσδομικσύ τετραγώνσυ 
μηδέν και 0,104 χιλισστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,1 0%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυρ- 
γίας ταυ ανελκυστήρα επτά και 0,42 χιλισστά (7,42%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με την Ρ556 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α556 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 556 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και εξήντα εκατοστά 
(8,60 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά 
(0,079%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τριάντα ένα εκατοστά (1,31 γπ^), πσσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,08 χιλιοστά (0,08%ο), ψήφσυς στσ οικσδσμικό τετρά- 
γωνσ μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις 
δαπάνες καιναχρήστων ταυ κτιρίαυ ένα χιλιαστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμε¬ 
τσχής στις δαπάνες λειτσυργίαςτσυ ανελκυστήρα πέντε 
και 0,64 χιλιοστά (5,64%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Α555 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α557 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ556 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 556 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατσστά (11,25 ητ^), πσσσστό συνιδισ- 
κτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,1 0%ο), ψή¬ 


φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, πσσσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειταυρ- 
γίας ταυ ανελκυστήρα επτά και 0,42 χιλισστά (7,42%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ555 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με καινόχρηστα χώρα και 

Δυτικά: με την Ρ557 θέση στάθμευσης. 

Η με αναμασία Α557 απαθήκη ταυ υπσγείσυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 557 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι εκατοστά 
(8,20 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά 
(0,075%ο), πσυ αντιστοιχαύν σε μέτρα τετραγωνικό ένα 
και είκοσι τέσσερα εκατοστά (1,24 γπ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στα αικαδσμικό τετράγωνα μηδέν και 
0,08 χιλιοστά (0,08%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσαστό συμμετσχής στις 
δαπάνες καιναχρήστων ταυ κτιρίαυ ένα χιλιαστό (1 %ο), 
ψήφσυς στα κτίρια μία (1) στις χίλιες, πσσσστό συμμε¬ 
τσχής στις δαπάνες λειτσυργίαςτσυ ανελκυστήρα πέντε 
και 0,38 χιλιοστά (5,38%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Α556 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ557 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 557 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα 
και είκοσι πέντε εκατσστά (11,25 ιτι^) πσσσστό συνιδισ- 
κτησίας εξ αδιαιρέτσυ επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1,72 ιπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,42 χιλισστά (7,42%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με την Ρ556 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν 14/90/Α308- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», 
περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα δύο 
(552) και πεντακόσια πενήντα τρία (553) διαμερίσματα, 
τσν καινόχρηστα χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανο¬ 
λογικό κενό (ϊήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
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τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στσ κτίρισ έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια πενήντα δύα (552) διαμέρι¬ 
σμα ισσγείσυ, απστελσύμενσ από τέσσερα (4) κύρια δω¬ 
μάτια, καυζίνα, λαυτρό, \Ν^ και λσιπαύς βσηθητικαύς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), πσυ αντιστσιχσύν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα 
εννέα εκατοστά (168,49 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χι¬ 
λιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδο¬ 
μήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά 
και 0,55 χιλιοστά (57,55%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά 
(66,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η εί¬ 
σοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εήβίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστή¬ 
ρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με το κτίριο 89/308. 

Στο υπ' αριθμόν 552 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α552 
αποθήκη και η Ρ552 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα τρία (553) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και οκτώ εκατοστά (111 ,08 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 
0,222 χιλιοστά (1 0,222%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα εκατο¬ 
στά (1 69,30 ΓΠ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (1 0,25%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 ,00%ο), 
ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα μία (171) στις χί¬ 
λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του 
ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%ο), 
ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες απο¬ 
χέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης 
των κτιρίων 89/308, 90/308 και 94/206 συνδέεται στο 


κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανο¬ 
σίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά (67,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσαδσς 
του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρί¬ 
ου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 553 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α553 
αποθήκη και η Ρ553 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να μετά υπ'αριθμόν 14/90/Α308-07/Ιαύνιας 2018 σχέδια 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια πενήντα τέσσερα (554) και πεντακό¬ 
σια πενήντα πέντε (555) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα τέσσερα (554) 
διαμέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 τη^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα 
οκτώ και σαράντα εννέα εκατοστά (168,49 τη^), ποσο¬ 
στό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο 
δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομι¬ 
κό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
εβδομήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια 
πέντε και 0,46 χιλιοστά (205,46%ο), ποσοστό συμμετοχής 
στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι 
η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά 
(66,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ¬ 
κυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 89/308. 
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Στο υπ' αριθμόν 554 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α554 
αποθήκη και η Ρ554 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια πενήντα πέντε (555) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
έξι και σαράντα εκατοστά (96,40 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατάν σαράντα έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (146,92 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά 
(8,90%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα 
(149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα εννέα 
και 0,16 χιλιοστά (179,16%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα επτά χιλιοστά 
(57,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
επάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 555 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α555 
αποθήκη και η Ρ555 θέση στάθμευσης. 

2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/90/Α308-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα έξι (556) και πεντακό¬ 
σια πενήντα επτά (557) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (εΐΐθίΐ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το 
αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα έξι (556) διαμέ¬ 
ρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, VV^ και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55 πη^), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου δέκα και 0,173 χιλιοστά (10,173%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ 
και σαράντα εννέα εκατοστά (168,49 ητ^), ποσοστό κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα 
και 0,20 χιλιοστά (10,20%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 


στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 
εβδομήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια 
είκοσι έξι χιλιοστά (226,00%ο), ποσοστά συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά 
(67,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ¬ 
κυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 89/308. 

Στο υπ' αριθμόν 556 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α556 
αποθήκη και η Ρ556 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια πενήντα επτά (557) διαμέ¬ 
ρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
έξι και σαράντα εκατοστά (96,40 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
οκτώ και 0,871 χιλιοστά (8,871 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατάν σαράντα έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (146,92 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,90 χιλιοστά 
(8,90%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά 
(149,00%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα 
(149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα επτά 
και 0,07 χιλιοστά (197,07%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα επτά χιλιοστά 
(57,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο 
επάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 557 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α557 
αποθήκη και η Ρ557 θέση στάθμευσης. 
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Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/90/Α308-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή¬ 
ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήβίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνε¬ 
ται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία 
βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 91/206 

Το κτίριο 91/206, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο 
τύπου 206 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 89/308 και 
εν μέρει με το κτίριο 92/302. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο 
υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με κοι¬ 
νόχρηστες θέσεις στάθμευσης επί της μη εγκεκριμένης 
οδού (πεζόδρομο) Αντιόπης Μελιδώνη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/91/Α206- 
04/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», 
περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α558, Α559, 
Α560 και Α561, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ558, 
Ρ559, Ρ560 και Ρ561, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο 
του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και 
τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α558 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 558 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά 
(6,80 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά 
(0,063%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικά ένα 
και τέσσερα εκατοστά (1,04 πι^), ποσοστά κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικά τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλι¬ 
οστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο 
κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ558 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινάχρηστο χώρο. 


Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ558 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 558 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικά τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βάρεια: με την Ρ559 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινάχρηστο χώρο. 

Νότια: εν μέρει με την Α558 αποθήκη και εν μέρει με 
κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α559 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 559 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10 γπ^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
τρία εκατοστά (0,93 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστά (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α560 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ559 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ559 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 559 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,1 0%ο), ψήφους στο 
οικοδομικά τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
την Α559 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινάχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ558 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 
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Η με ονομασία Α560 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 560 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατο¬ 
στά (6,25 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 ητ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ560 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α559 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ560 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 560 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 
είκοσι πέντε εκατοστά (1 1,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 γπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ561 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
την Α560 αποθήκη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Α561 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 561 διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά 
(6,80 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά 
(0,063%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τέσσερα εκατοστά (1,04 ιη^), ποσοστά κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλι¬ 
οστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστό (2%ο), ψήφους στο 
κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ561 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ561 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 561 διαμέρισμα του 


1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 
είκοσι πέντε εκατοστά (1 1,25 πη^), ποσοστά συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 πι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με την Α561 αποθήκη και εν μέρει με 
κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Ρ560 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/91/Α206- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα οκτώ 
(558) και πεντακόσια πενήντα εννέα (559) διαμερίσματα, 
τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχα¬ 
νολογικό κενό (ϊΙίβΕϊ Η/Μ) και τον κοινόχρηστο χώρο 
κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο 
ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο 
κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί 
σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος 
του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα οκτώ (558) δια¬ 
μέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 
χιλιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα 
χιλιοστά (244%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα 
τέσσερεις (244) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91 /206,92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαί- 
θριο χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει 
με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η εί¬ 
σοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ'αριθμόν 
559 διαμέρισμα και 
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Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου άπου φέρει ημιυπαίθριουςχώρους, εν μέρει 
με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 558 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α558 
αποθήκη και η Ρ558 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια πενήντα εννέα (559) δια¬ 
μέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 
χιλιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα 
χιλιοστά (244%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα 
τέσσερεις (244) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91/206,92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισό¬ 
δου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με το μηχανολο¬ 
γικό κενό (εήβίΐ Η/Μ), εν μέρει με τον χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος 
και εν μέρει με το 558 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη 
και εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με 
ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 559 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α559 
αποθήκη και η Ρ559 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/91/Α206-06/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει 
τα υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα (560) και πεντακόσια 
εξήντα ένα (561) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό 
(εήθίΐ Η/Μ) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το 
κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα (560) διαμέρισμα 
1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο 
και εβδομήντα εκατοστά (102,70 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 


εννέα και 0,451 χιλιοστά (9,451 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και πενήντα τρία 
εκατοστά (156,53 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,48 χιλιοστά 
(9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα επτά χιλιοστά 
(247%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα επτά 
(247) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 και 93/301 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά (66,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και 
εξώστη. 

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυ- 
παίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δια¬ 
μερίσματος και εν μέρει με το 561 διαμέρισμα και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώ¬ 
στη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ' αριθμόν 560 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α560 
αποθήκη και η Ρ560 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα ένα (561) διαμέρι¬ 
σμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο 
και εβδομήντα εκατοστά (102,70 γπ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,451 χιλιοστά (9,451 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και πενήντα τρία 
εκατοστά (156,53 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,48 χιλιοστά 
(9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα επτά χιλιοστά 
(247%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα επτά 
(247) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 και 93/301 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα έξι χιλιοστά (66,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον υπαί¬ 
θριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανο¬ 
λογικό κενό (εήθίΐ Η/Μ), εν μέρει με τον χώρο του κλιμα¬ 
κοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος 
και εν μέρει με το 560 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει υπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει υπαίθριο χώρο και υπαίθριο χώρο-εξώ¬ 
στη και 
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Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει υπαίθριους χώρους και εξώστη 
και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Στο υπ'αριθμόν 561 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α561 
αποθήκη και η Ρ561 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/91 /Α206-07/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα 
του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (ϊΙίβΕϊ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην 
οροφή του 1 ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 92/302 

Το κτίριο 92/302, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 89/308 και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στον 
υπόγειο χώρο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με 
το κτίριο 91/206. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/92/Α302- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α562, Α563, Α564, 
Α565, Α566 και Α567, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ562, Ρ563, Ρ564, Ρ565, Ρ566 και Ρ567, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α562 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 562 διαμέρισμα του ισογείου, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40 γπ^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
οκτώ εκατοστά (0,98 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,06 χιλιοστά 
(5,06%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
την Ρ562 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με την Α563 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Η με ονομασία Ρ562 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 562 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε¬ 
κατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 ητ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,99 χιλιοστά (7,99%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με την Ρ563 θέση στάθμευσης. 

Νότια: εν μέρει με την Α562 αποθήκη και εν μέρει με 
την Α563 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ565 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α563 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 563 διαμέρισμα του ισογείου, 
αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40 ητ^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
οκτώ εκατοστά (0,98 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο 
μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,06 χιλιοστά 
(5,06%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την 
Ρ562 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ563 θέση 
στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α562 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ563 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 563 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε¬ 
κατρία εκατοστά (10,13 ιπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 
0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τε¬ 
τραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψήφους στο 
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οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετσχής στις δαπάνες κσινσχρήστων τσυ κτιρίσυ δύσ 
χιλισστά (2%ο), ψήφσυς στσ κτίρισ δύσ (2) στις χίλιες, πσ- 
σσστό συμμετσχής στις δαπάνες λειτσυργίας ταυ ανελ¬ 
κυστήρα επτά και 0,99 χιλισστά (7,99%ο), και συνσρεύει: 

Βόρεια: με κσινόχρηστσ χώρα. 

Ανατσλικά: με κσινόχρηστσ χώρα και πέραν αυταύ εν 
μέρει με ακάλυπτα χώρα ταυ σικαδαμικσύ τετραγώνσυ 
και εν μέρει με τα χώρα ταυ κλιμακαστασίαυ. 

Νότια: με την Α563 απσθήκη και 

Δυτικά: με την Ρ562 θέση στάθμευσης. 

Η με αναμασία Α564 απσθήκη ταυ υπαγείαυ, η σπαία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 564 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα εκατο¬ 
στά (7,50 ιη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,069 χιλιοστά 
(0,069%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14 ιτι^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν 
και 0,07 χιλιοστά (0,07%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με την Α565 αποθήκη, εν μέρει με 
κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ564 θέση στάθ¬ 
μευσης. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α565 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου. 

Η με ονομασία Ρ564 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 564 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,99 χιλιοστά (7,99%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την Α565 αποθήκη. 

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και 
εν μέρει με την Α564 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, 
εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με το 
χώρο του κλιμακοστασίου. 


Η με ονομασία Α565 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 565 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα εκατο¬ 
στά (5,30 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,049 χιλιο¬ 
στά (0,049%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81 πη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (4,19%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέ- 
ρει με την Ρ566 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με την Α566 αποθήκη. 

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου και εν μέρει με την Α564 αποθήκη και 

Δυτικά: εν μέρει με την Α564 αποθήκη και εν μέρει με 
κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ564 θέση 
στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ565 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 565 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,99 χιλιοστά (7,99%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ562 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινάχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α566 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 566 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατο¬ 
στά (5,15 ιη^), ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,048 χιλιοστά 
(0,048%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79 ιτι^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,12 χιλιοστά (4,1 2%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ566 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με την Α567 αποθήκη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α565 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ566 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 566 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,99 χιλιοστά (7,99%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ567 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Α565 αποθήκη, εν μέρει με την Α566 αποθήκη και 
εν μέρει με την Α567 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α567 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 567 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατο¬ 
στά (5,80 ιτι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιο¬ 
στά (0,053%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88 ιη^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,59 χιλιοστά (4,59%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ566 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με την Α566 αποθήκη. 

Η με ονομασία Ρ567 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 567 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και 
δεκατρία εκατοστά (10,13 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,093 χιλιοστά (0,093%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρο τετραγωνικό ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(1,54 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%ο), ψή¬ 


φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα επτά και 0,99 χιλιοστά (7,99%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με την Ρ566 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/92/Α302- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», 
περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα δύο 
(562) και πεντακόσια εξήντα τρία (563) διαμερίσματα, 
τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανο¬ 
λογικό κενό (ϊήθίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα δύο (562) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 ητ^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενή¬ 
ντα επτά εκατοστά (157,97 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χιλι¬ 
οστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά 
(57,69%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 και 93/301 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά (67,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακο¬ 
στασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, 
εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με 
ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέ¬ 
ρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 562 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α562 
αποθήκη και η Ρ562 θέση στάθμευσης. 
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Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα τρία (563) διαμέ¬ 
ρισμα ισαγείαυ, απατελαύμενα από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κσυζίνα, λσυτρό, ΙΛ/Ο και λσιπσύς βσηθητικσύς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 ητ^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενή¬ 
ντα επτά εκατοστά (157,97 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χιλι¬ 
οστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά 
(163%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά 
(57,69%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 και 93/301 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά (67,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν 
μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται 
η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανο¬ 
λογικό κενό (ϊΗθίΙ: Η/Μ), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο 
κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Στο υπ' αριθμόν 563 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α563 
αποθήκη και η Ρ563 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/92/Α302-07/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια εξήντα τέσσερα (564) και πεντακό¬ 
σια εξήντα πέντε (565) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (5ΐΐ3ίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από 
το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα τέσσερα (564) 
διαμέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (1 03,65 γπ^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα 
επτά και ενενήντα επτά εκατοστά (1 57,97 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εν¬ 
νέα και 0,57 χιλιοστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα 
τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν 


εξήντα τέσσερεις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν 
ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 91/206, 92/302 και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
εξήντα επτά χιλιοστά (67,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν 
μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο 
εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 564 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α564 
αποθήκη και η Ρ564 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα πέντε (565) διαμέρι¬ 
σμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 ητ^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενήντα 
επτά εκατοστά (157,97 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χιλιο¬ 
στά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα 
(9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις 
(164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
και 0,31 χιλιοστά (192,31 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά 
(67,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, 
εν μέρει με χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (εΐιβίΐ: Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από 
τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου 
φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Στο υπ' αριθμόν 565 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α565 
αποθήκη και η Ρ565 θέση στάθμευσης. 
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2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ' αριθμόν 14/92/Α302-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα έξι (566) και πεντακόσια 
εξήντα επτά (567) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό 
(εΐΐθίΐ: Η/ΐνΐ),το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινό¬ 
χρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το 
πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα έξι (566) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65 ητ^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενή¬ 
ντα επτά εκατοστά (157,97 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χι¬ 
λιοστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα 
χιλιοστά (164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα 
τέσσερεις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα 
και 0,55 χιλιοστά (211,55%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91 /206,92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά 
(67,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν 
μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο 
εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του 
οικοδομικού τετραγώνου άπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Στο υπ' αριθμόν 566 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α566 
αποθήκη και η Ρ566 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα επτά (567) διαμέρι¬ 
σμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και εξήντα πέντε εκατοστά (1 03,65 ητ^), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,538 χιλιοστά (9,538%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ενενή¬ 
ντα επτά εκατοστά (1 57,97 γπ^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χι¬ 
λιοστά (9,57%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα 
χιλιοστά (164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα 


τέσσερεις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα 
και 0,55 χιλιοστά (211,55%ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91 /206,92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα επτά χιλιοστά 
(67,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη. 

Ανατολικά: με το κτίριο 93/301. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν 
μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό 
κενό (5ΐΊ3ίΐ Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από 
τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου 
φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Στο υπ' αριθμόν 567 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α567 
αποθήκη και η Ρ567 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/92/Α302-09/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή¬ 
ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (ίήβίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην 
οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 93/301 

Το κτίριο 93/301, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο 
τύπου 301 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης 
στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το 
κτίριο 94/206. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και πέραν αυτού με το κτίριο 90/308 και 

Δυτικά: με το κτίριο 92/302. 

Υπόγειο 

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/93/Α301- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α568, Α569, Α570, 
Α571, Α572 και Α573, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία 
Ρ568, Ρ569, Ρ570, Ρ571, Ρ572 και Ρ573, κοινόχρηστους 
χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του 
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ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστα¬ 
σίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το 
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. 

Η με ονομασία Α568 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 568 διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά 
(5,65 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά 
(0,052%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86 γπ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,01 χιλιοστά (4,01 %ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α569 αποθήκη. 

Ανατολικά: με την Ρ568 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ569 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ568 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 568 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και 
δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με την αποθήκη Α568 και εν μέρει με 
την αποθήκη Α569. 

Η με ονομασία Α569 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 569 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά 
(5,10 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά 
(0,047%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (0,78 ητ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59%ο), και συνορεύει: 


Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με την Ρ568 θέση στάθμευσης και 
εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α568 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινάχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με την Ρ569 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Ρ569 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 569 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και 
δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85 γπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο 
χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελ¬ 
κυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με την αποθήκη Α568 και εν μέρει με την αποθήκη 
Α569. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Α570 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 570 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατο¬ 
στά (6,25 ΠΊ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά 
(0,058%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μη¬ 
δέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 πι^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 
0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%ο), 
ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα 
και 0,43 χιλιοστά (4,43%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: μετηνΑ571 αποθήκη. 

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ570 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμόν 570 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,11 2%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,1 1%ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
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κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ571 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α571 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 571 διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε 
εκατοστά (5,85 ηι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 
χιλιοστά (0,054%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετρα¬ 
γωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89 πη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο κτίριο μία (1 ) στις χίλιες, πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυ¬ 
στήρα τέσσερα και 0,15 χιλιοστά (4,15%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου 
και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α570 αποθήκη και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ571 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 571 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ570 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει 
με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η με ονομασία Α572 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 572 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά 
(6,80 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά 


(0,063%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τέσσερα εκατοστά (1,04 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλι¬ 
οστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους 
στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,78 
χιλιοστά (4,78%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Α573 αποθήκη. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με το κτίριο 92/302. 

Η με ονομασία Ρ572 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 572 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν 
μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την 
Ρ573 θέση στάθμευσης. 

Η με ονομασία Α573 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 573 διαμέρισμα του 2ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκα¬ 
τοστά (6,35 ΓΠ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιο¬ 
στά (0,059%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα 
τέσσερα και 0,50 χιλιοστά (4,50%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Νότια: με την Α572 αποθήκη και 

Δυτικά: με το κτίριο 92/302. 

Η με ονομασία Ρ573 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 573 διαμέρισμα του 
2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα 
και δεκαπέντε εκατοστά (12,15 ιη^), ποσοστό συνιδιο- 
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κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά 
(1,85 ιη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους στο κτίριο δύο (2) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουρ¬ 
γίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,58 χιλιοστά (8,58%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με 
την Ρ572 θέση στάθμευσης. 

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και 

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 14/93/Α301- 
06/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», πε¬ 
ριλαμβάνει τα υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα οκτώ (568) 
και πεντακόσια εξήντα εννέα (569) διαμερίσματα, τον 
κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (ϊΗθίΙ: Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για 
την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική 
σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εξήντα οκτώ (568) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 91/206, 92/302 και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
πενήντα έξι χιλιοστά (56,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 


τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρί¬ 
ου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Στο υπ' αριθμόν 568 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α568 
αποθήκη και η Ρ568 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εξήντα εννέα (569) διαμέ¬ 
ρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ητ^), ποσοστό συνιδιο κτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%ο), ψήφους 
στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστή¬ 
ρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%ο), ποσοστό 
συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, 
δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρί¬ 
ων 91/206, 92/302 και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, 
πενήντα έξι χιλιοστά (56,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει 
με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του δι¬ 
αμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εΐιθίΐ: 
Η/Μ) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 92/302. 

Στο υπ' αριθμόν 569 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α569 
αποθήκη και η Ρ569 θέση στάθμευσης. 

1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/93/Α301 -07/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα (570) και πεντακόσια 
εβδομήντα ένα (571) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (5ΐΐ3ίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον 
κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα (570) διαμέ¬ 
ρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 ητ^), ποσοστό συνιδιο κτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα 
εκατοστά (132,71 ηη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά 
(8,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) 
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στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις 
(164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
και 0,31 χιλιοστά (192,31 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91 /206,92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα έξι χιλιοστά 
(56,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω 
από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 570 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α570 
αποθήκη και η Ρ570 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα ένα (571) δια¬ 
μέρισμα 1 ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα 
εκατοστά (132,71 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά 
(8,04%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(164%ο), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις 
(164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
και 0,31 χιλιοστά (192,31 %ο), ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 91 /206,92/302 
και 93/301 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα έξι χιλιοστά 
(56,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(5ΐΐ3ίΐ Η/Μ) και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: με το κτίριο 92/302. 

Στο υπ'αριθμόν 571 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α571 
αποθήκη και η Ρ571 θέση στάθμευσης. 


2ος όροφος 

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ¬ 
φωνα με το υπ'αριθμόν 14/93/Α301-08/Ιούνιος 2018 
σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα 
υπ' αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα δύο (572) και πεντα¬ 
κόσια εβδομήντα τρία (573) διαμερίσματα, το μηχανολο¬ 
γικό κενό (ϊΙιΒίΐ Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και 
τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτε- 
λείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. 

Το υπ'αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα δύο (572) δια¬ 
μέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,013 χιλιοστά (8,013%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,53 χιλιοστά 
(211,53%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 και 93/301 
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός 
κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα έξι χιλιοστά (56,00%ο), 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με 
τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω 
από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Στο υπ' αριθμόν 572 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α572 
αποθήκη και η Ρ572 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα τρία (573) δια¬ 
μέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και επτά εκατοστά (87,07 γπ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ 
και 0,01 3 χιλιοστά (8,01 3%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εβδομήντα ένα εκα¬ 
τοστά (132,71 πι^), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στις 
χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας 
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του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,53 χιλιοστά 
(211,53%ο), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες 
δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση 
αποχέτευσης των κτιρίων 91/206, 92/302 και 93/301 
συνδέεται στα κεντρικό δίκτυα απαχέτευσης μέσω ενός 
καιναύ μηχανσσίφωνα, πενήντα έξι χιλιαστά (56,00%ο), 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτα χώρα ταυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ όπαυ φέρει εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν 
μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τσν 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό 
(5ΐΐ3ίΐ Η/Μ) και εν μέρει με ανοικτό χώρο επάνω από τον 
ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και 

Δυτικά: με τα κτίρια 92/302. 

Στα υπ' αριθμόν 573 διαμέρισμα αντιστσιχεί η Α573 
απσθήκη και η Ρ573 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Τσ δώμα, σύμφωνα με τσ υπ'αριθμόν 14/93/Α301-09/ 
Ισύνισς 2018 σχέδια με θέμα «Κάταψη δώματας», τμή¬ 
ματα ταυ σπσίσυ καλύπτσνται από κεραμσσκεπή στέγη, 
περιλαμβάνει την απόληξη ταυ φρεατίσυ ταυ ανελκυ¬ 
στήρα και την απόληξη ταυ μηχανσλσγικσύ κενσύ (εήθίΐ 
Η/Μ). Στα δώμα είναι εγκατεστημένσς μηχαναλσγικός 
εξαπλισμός. Η πρόσβαση στα δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η σπσία βρίσκεται στην 
οραφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου. 

ΚΤΙΡΙΟ 94/206 

Το κτίριο 94/206, όπως απεικονίζεται στο υπ'αριθ¬ 
μόν Τ-14/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Ο.Τ. 14», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ- 
βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και 
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πί¬ 
νακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο 
τύπου 206 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 
1 ο όροφο και δώμα, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κώστα Κεντέρη. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στσ 
υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με κοι¬ 
νόχρηστες θέσεις στάθμευσης επί της μη εγκεκριμένης 
σδσύ (πεζόδρσμσ) Αντιόπης Μελιδώνη και 

Δυτικά: με ακάλυπτα χώρα τσυ σικσδσμικσύ τετραγώ- 
ναυ και πέραν αυταύ εν μέρει με τσ κτίρια 90/308 και εν 
μέρει με τσ κτίρια 93/301. 

Υπόγεια 

Τα υπόγεια, σύμφωνα με τα υπ'αριθμόν 14/94/Α206- 
04/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», 
περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α574, Α575, 
Α576 και Α577, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ574, 
Ρ575, Ρ576 και Ρ577, κσινόχρηστσυς χώρσυς, τσν κσι- 


νόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται 
από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και 
τη ράμπα πρόσβασης στα υπόγεια. 

Η με αναμασία Α574 απσθήκη ταυ υπαγείαυ, η σπσία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 574 διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά 
(6,70 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά 
(0,062%ο), παυ αντισταιχσύν σε μέτρα τετραγωνικό ένα 
και τρία εκατσστά (1,03 ηι^), πσσσστό κσινσχρήστων δα¬ 
πανών στσ αικαδαμικό τετράγωνα μηδέν και 0,06 χιλια- 
στά (0,06%ο), ψήφσυς στα αικαδαμικό τετράγωνα μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κσινσχρήστων ταυ κτιρίαυ δύσ χιλιαστά (2%ο), ψήφσυς 
στα κτίρια δύσ (2) στις χίλιες, και συναρεύει: 

Βόρεια: με την Ρ574 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ574 θέση στάθμευσης τσυ υπαγείαυ, 
η σπσία αντιστσιχεί στσ υπ' αριθμόν 574 διαμέρισμα τσυ 
ισσγείαυ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πι^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτσυ επί ταυ σικσδσμικσύ τετραγώνσυ μηδέν 
και 0,104 χιλιαστά (0,104%ο), πσυ αντισταιχσύν σε μέτρα 
τετραγωνικό ένα και εβδαμήντα δύσ εκατσστά (1,72 πι^), 
πσσσστό κσινσχρήστων δαπανών στσ αικαδαμικό τε¬ 
τράγωνα μηδέν και 0,10 χιλιαστά (0,10%ο), ψήφσυς στσ 
αικαδαμικό τετράγωνα μισή (0,50) στις χίλιες, πσσσστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφσυς στα κτίρια τρείς (3) στις χίλιες, 
και συναρεύει: 

Βόρεια: με την Ρ575 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
την αποθήκη Α574 και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α575 απσθήκη ταυ υπαγείαυ, η σπσία 
αντιστσιχεί στα υπ' αριθμόν 575 διαμέρισμα ταυ ισαγεί- 
συ, απστελσύμενη από έναν (1) ενιαία χώρα, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατσστά (6,10 ητ^), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα 
τρία εκατσστά (0,93 γπ^), πσσσστό κσινσχρήστων δαπα¬ 
νών στσ αικαδαμικό τετράγωνα μηδέν και 0,06 χιλιαστά 
(0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) 
στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοιναχρή- 
στων τσυ κτιρίαυ ένα χιλισστό (1 %ο), ψήφσυς στα κτίρια 
μία (1) στις χίλιες, και συναρεύει: 

Βόρεια: με την Α576 απσθήκη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Ρ575 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με τσν χώρα ταυ κλιμακσστασίσυ. 
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Η με ονομασία Ρ575 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 575 διαμέρισμα του 
ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί¬ 
κοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,1 04 χιλιοστά (0,1 04%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ηι^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και 
εν μέρει με την αποθήκη Α575. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Ρ574 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α576 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 576 διαμέρισμα του 1 ου 
ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά 
(6,05 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιο¬ 
στά (0,056%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό 
μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 γπ^), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη¬ 
δέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό 
(1%ο), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: με την Ρ576 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Α575 αποθήκη και 

Δυτικά: με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Η με ονομασία Ρ576 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 576 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 
είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 ηη^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,104 χιλιοστά (0,104%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ιπ^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βόρεια: με την Ρ577 θέση στάθμευσης. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και 
εν μέρει με την αποθήκη Α576 και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Α577 αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 577 διαμέρισμα του 1 ου 


ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατο¬ 
στά (6,70 ιη^), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά 
(0,062%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα 
και τρία εκατοστά (1,03 ητ^), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιο¬ 
στά (0,06%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή 
(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%ο), ψήφους 
στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Ρ577 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Η με ονομασία Ρ577 θέση στάθμευσης του υπογείου, 
η οποία αντιστοιχεί στο υπ'αριθμόν 577 διαμέρισμα του 
1 ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 
είκοσι πέντε εκατοστά (11,25 πη^), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν 
και 0,1 04 χιλιοστά (0,1 04%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετραγωνικό ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 ιη^), 
ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία 
χιλιοστά (3%ο), ψήφους στο κτίριο τρείς (3) στις χίλιες, 
και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με 
την αποθήκη Α577. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου. 

Νότια: με την Ρ576 θέση στάθμευσης και 

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο. 

Ισόγειο 

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/94/Α206- 
05/Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», 
περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα 
τέσσερα (574) και πεντακόσια εβδομήντα πέντε (575) δι¬ 
αμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, 
το μηχανολογικό κενό (εήθίΐ: Η/Μ) και τον κοινόχρηστο 
χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύ¬ 
σκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση 
στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και 
ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου 
βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (574) 
διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, νν€ και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
ένα και τριάντα εκατοστά (101,30 ητ^), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου 
εννέα και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 
χιλιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
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εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα 
χιλιοστά (244%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα 
τέσσερεις (244) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευ¬ 
σης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα χιλιοστά 
(60,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέ- 
ρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η 
είσοδος του διαμερίσματος, και εν μέρει με το υπ' αριθ¬ 
μόν 575 διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν 
μέρει με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 574 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α574 
αποθήκη και η Ρ574 θέση στάθμευσης. 

Το υπ'αριθμόν πεντακάσια εβδομήντα πέντε (575) δια¬ 
μέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, V\I^ και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατάν ένα και 
τριάντα εκατοστά (101,30 ητ^), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα 
και 0,322 χιλιοστά (9,322%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (154,39 πη^), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,35 
χιλιοστά (9,35%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τέσσερα 
χιλιοστά (244%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα 
τέσσερεις (244) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευ¬ 
σης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα χιλιοστά 
(60,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει 
με ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο 
του κλιμακοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισό¬ 
δου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί¬ 
σματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (εΐιθίΐ: Η/Μ) 
και εν μέρει με το 574 διαμέρισμα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 575 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α575 
αποθήκη και η Ρ575 θέση στάθμευσης. 


1ος όροφος 

Ο πρώτος (1 ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφω¬ 
να με το υπ'αριθμόν 14/94/Α206-06/Ιούνιος 2018 σχέδιο 
με θέμα «Κάτοψη 1 ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' 
αριθμάν πεντακόσια εβδομήντα έξι (576) και πεντακόσια 
εβδομήντα επτά (577) διαμερίσματα, το μηχανολογικό 
κενό (ϊΙίβΕϊ Η/Μ) και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμα¬ 
κοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, 
το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα έξι (576) δια¬ 
μέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς βο¬ 
ηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70 ηη^), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου εννέα και 0,451 χιλιοστά (9,451 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι 
και πενήντα τρία εκατοστά (156,53 γπ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα 
και 0,48 χιλιοστά (9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (247%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σα¬ 
ράντα επτά (247) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308, 90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα ένα χιλιοστά 
(61,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημι- 
υπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον 
χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος 
του διαμερίσματος, και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 577 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, 
εν μέρει με εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμα¬ 
κοστασίου. 

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 576 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α576 
αποθήκη και η Ρ576 θέση στάθμευσης. 

Το υπ' αριθμόν πεντακόσια εβδομήντα επτά (577) 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, \Ν€ και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (1 02,70 ητ^), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού 
τετραγώνου εννέα και 0,45 1 χιλιοστά (9,45 1 %ο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι 
και πενήντα τρία εκατοστά (1 56,53 γπ^), ποσοστό κοινο¬ 
χρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα 
και 0,48 χιλιοστά (9,48%ο), ψήφους στο οικοδομικό τε¬ 
τράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα 
επτά χιλιοστά (247%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σα- 
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ράντα επτά (247) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις 
κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 89/308,90/308 
και 94/206 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα ένα χιλιοστά 
(61,00%ο), και συνορεύει: 

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο 
χώρο-εξώστη. 

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και 
εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημι- 
υπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μη¬ 
χανολογικό κενό (ϊΗθίΙ: Η/Μ), εν μέρει με τον χώρο του 
κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί¬ 
σματος και εν μέρει με το 576 διαμέρισμα και 

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη. 

Στο υπ' αριθμόν 577 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α577 
αποθήκη και η Ρ577 θέση στάθμευσης. 

Δώμα 

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 14/94/Α206-07/ 
Ιούνιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα 
του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περι¬ 
λαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (εήθίΐ 
Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί¬ 
δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην 
οροφή του 1 ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου. 

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, 
των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης, των καταστη¬ 
μάτων και των υποσταθμών, τον στοίχο στον οποίο ανή¬ 
κει κάθε μία κατοικία, τον τύπο, και τη θέση αυτής στο 
κτίριο, τον αριθμό των δωματίων και το εμβαδόν της 
κατοικίας, της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης. Τα 
ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτη- 
σίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτά 
ευρίσκονται, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας 
σε τετραγωνικά μέτρα (ιη^) επί του προαναφερθέντος 
Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοι¬ 
χεία των δικαιούχων. 


2) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του 
οικοδομικού τετραγώνου 14, όπως αναγράφονται στον 
πίνακα περιεχομένων του φακέλου. 

3) Πίνακας που περιέχει τα ποσοστά κατανομής κοι¬ 
νοχρήστων δαπανών και βαρών στο Οικοδομικό Τετρά¬ 
γωνο για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία. 

4) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής 
κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών 
λειτουργίας του ανελκυστήρα για κάθε κτίριο καθώς και 
πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών 
αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται. 

Ολα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του 
ΟΤ14 του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαι¬ 
ογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη και έχει συ¬ 
νταχθεί η αριθμ. 19944/18.10.2018 Πράξη Κατάθεσης. 

5) Τα γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (το- 
πογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, 
κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικο¬ 
νίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που 
διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, 
τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα του ΟΑΕΔ 
και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους 
διάφορους φορείς έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογρά¬ 
φο Αθηνών Καφίρη-Αθανασίου Θεώνη (Φάκελοι Φ1 και 
Φ2) και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19398/7.7.2017 Πράξη 
Κατάθεσης. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣ¬ 
ΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνι¬ 
διοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που 
ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 14, ο οποίος 
καταρτίσθηκε δυνάμει της αριθμ. 2031/48/11.7.2017 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 
αριθμ. ΦΕΚ 2643/Β728.7.2017 αποτελεί δε αναπόσπα¬ 
στο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων 
ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ 
πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'5504/10.12.2018 


ΞΤ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στα Υπαυργείσ Διαικητι- 
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσα για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλαφαρία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσα και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδατικών αναγκών ταυ δημσσίσυ και ταυ ευρύτερσυ δημόσιαυ τσμέα 
(ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α'58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.6ΐ.9ΐ', την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί¬ 
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο νννννν.θΐ.ςί·· 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή¬ 
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά¬ 
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση νν6ΐ]ΐπ35ΐ6Γ.6ΐ@6ΐ.9Γ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε¬ 
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό¬ 
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (νννννν.θί.ςή. Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Π ρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι¬ 
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο¬ 
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. 

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπο και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 

Ιστότοπος: νννννν.6ΐ.9Γ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίθχ: 210 5279054 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: Ιΐ6ΐρά65ΐ(.6ΐ@6ΐ.9>' 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

νν6ΐ}ΐη35ΐ6Γ.6ΐ@6ΐ.9>' 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 -180) 
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 καιτηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3ΐηηΐ3ΐ6ί3@6ΐ·9'' 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


^ για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. 



























